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I PRECETTI 



DELL» 



ARTE METRICA 



E M A N V ELLE 

ALVARO 

Della Compagnia di GlESV '\ 

Gol Trattato de Metri 
D'H O RATI O F LACCO 

Spiegati con chiarezza ad 

de Principianti 

Da Don 

VINCENZO BERTO 
RIETINO 

Maeftro di Grammatica in Jtomfrr- 



In ROMA>PerGio:BattiftaBuflotti>i$8tf+ 

Con licenza cie'Superiori, e Priuilegio . 

Si vendono nella Scuola de!l»Aucore incontro ali» 
Oratorio della Chiefa Nona , c nella Scuola del 

S»g. ».Gio:Battia« Vgolini • al Pi* di munto . 







All' Illuftriffimo Sig. mio Sig. 



e Padron Colendifs. 



IL SIGNOR 

FRANCESCO 

« 

GIACOBILLI. 



O VENDO io 

dare in luce 

quefta miaJ 
tenue fatica^* 

ho giudicato 

a propofito 
dedicarla i V. S. Illuftrifs. ma 
perche mi aflìcuro di confe- 
guire il fine,.al quale debbono 

auer riguarsJo^quelli che de- 
dica- 
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dicano ad altri le fue opere , 
cioè di offerirle a chi di effe_^ 
poffa godere . L'Indole fua 
nobile noumeno che fpiritofa 
ben promette à chi la conofce, 
chela di lei perfona ha dacrc- 
fcere quanto negli anni , altre- 
tanto nelle Virtù , tra le quali 
dè crederli , che rifplenderà 
vna volta anche 1 ornamento 
di Poefia , onde nell'incarni- 
narfi àquefta potrà ella valerfi i 
della prefentc Operetta . A lei 
dunque io la dedico pregan- 
dola à riceuerne l'offerta con 
gradimento cortefe , 5s: à ri- 
flettere nel dono benché pic- 
ciolo la grandezza del mio 
affetto v con che dichiarando- 
mele in fine fingolarmentci_, 

obblir 
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obbligato > perche mentre^ 
ebbi fòrte difeniirla già itt^ 
Scuola mia^ riceuei da lei in 
poco tempo molt'honore > le 
auguro di cuore lunga > efeli- 
ciifima Viuu ♦ 



DiV.S.Illuftrifs. m 



Vi 4 * 
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Denoti ff. & OBlmatiff. Seruo 

:o Mrtoccì . 
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Ad D. Vineentium Hertoccium j 
de Arte [Metrica ab eodem Ita* 
lieo fermohe ex planata a ^ 
in luce m edita ad Jiudio- 
forum Adolefcentìum 
sommo ditatem . 



Epigramma* 

S(Inge«s 
[t licet in tenui labar hic 3 qué {ufcipis> 
Gloria>Vincenti>Te queat,inde fequi . 
Aluarns egregie, pangendi Carminis Arte 
Cum pedi bus docuir,fyIfaba quanta foret. 
At Latius fermo Pueros fallebat inertes , 

Vnde ad Parnaffum protraheretur iterai 
Tu cucia exptenans qua iuuet isipfePo£fitfc 1 
Senbere fi valet bine carmina quifj^Puer 
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Ad D. Vincentium Bertoccium ^ 
de Arte M etrica , Metrifo 
Horatianis in Puerorum 
. njfum ab tjpfo expla- 
nati s . 



» * - 

a ■ 



Epigramma. 



r k * -4P*» - ^ - . i 



JR. fc ptabaat pueti Pfndi radicibus olim," 
X>ifiìcilifque nimis periùga trame* erat# 
S ed tu du Latiti* qua Findaros infoiiétàf 

Quantaqjfit breuite&fyJIaba qu*q;doce« 
Kemigium alarum praeftas,faciJiq; vohta * 
Vertice Cyrrh*o /ìftere poffe finis . ^* * 
Sic tibf par mer itisBertocci gloria fiirgati 
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vNNOCENTIVS PP. XI. 
Ad fiituram rei memoriam . 

Vm y ficut dileeJus filiut Vincentittì) 

Bertoccius Keatinus Nobu nuper ex-' 

fini feci t , ipje > qui ( vt afferit ) Lingua'; 
Latin* in Vrbe MagiRer exifiit $ quemdamA 




Zièeltom a je compojitum conttnentem ex- 
Zg flicationes Vr&ceptorum Artij Metrica J?«r| 
§T ehznuelis Aquari Societari Iefu , cum Tra*. 

ti atu de M etris Hotatij Flacci lypis manr-^ 
\ dare inceperitt & in lucer» propediem edere\ 
intendati vereatur autem > nepopqusm-j 
in lucem prodierit > alti qui ex alieno labore 
/ tue rum qudrunt, Libetlum prffatum iterùm 
imprintant > feu imprimi curent in ipjrus ex-À 
ponenth praiudicium . Kos eius indennità- J 
ti , ne ex impresone buiufmvdi aliquoddt'-M^ 
. fpendium patiatur prouiderey iilum^uefpe^t 
> cialibusfauortbuji&gratysprofetfuivolen-- 
* tes d quibufuis exeommumeationis >fu- 
fptnfùntfy iST tnierdi^ii^^^ 'Ecdefiafli' 
Cts fc mentii s> cenfuriSi^^^tnìi à iure , vel 
abb' tntne qunuis oymfóe > -vei caufa latis 
fìcjuilus tjuomDdol^mhtnodaius exiftit aeth 
effrtium prsfd&ÌUm dumtaxat cvnfequen r 

*" filuentes > & abfilutum foret-- 

„_„ 4 Itcatt ni bus eius nomine ' J^o-% 

bts fi 'per MF&umilittr por re fi: s inclinati * 
eidem Vthèentio durame 'Decennio d prime- 
va ii tèi i tibtlli tmpre/p'-ne ccmputandoydum- 
njoao lame» frius H dileclo frito Magifiro 





V 



darum fette 
Cttijfintes y 
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Sac. Palaty nofiri Apo fidici y fi in Vrbe % fi 
verò extrd Vrbem Ubellus huiufmodi im- 
primatur y abOrdinarys Loccrum > Ma- 
rette* prauitatis Inquifitonbus approbatns 
fih nemo tam in V>bey quam in reliqm ftatu 
Ecclefiafiico mediate , vel immediate Nobts 
fuhieéìo Libellum pratfatum fine [pedali di- 
Hi Exponentis y aut ab eo caufam habentipm 
Utenti a imprimer e > aut ab alto, pelalys im- 
freffum > vendere feuvenalem balere , feti 
proponere pofjìt y auflaritate Apo ftalica teno- 
re pr<efentium concedimus > & indulgerne* 
Inbibentes propterea vtriufque fexus Cbrifti 
fidelibusy prafertim librorum Impre/flribus* 
& HtbliopoUsy fub quingentorum ducatnrum 
auri de Camera > £jr amijjìonis ltbrorum } & 
typorurn omnium > prò vna Camera noftrce 
Apoftolicóy y prò alta eidem Exponentt , ac 
prò reliqua tertijs parti bus accufatori y y 
ludici exequenti irremifibilittr applicati) W 
eo tpfo abfque vlla declaratione incurreH 
feents y ne diélo Decennio durante >Libellum 
prsfatum y aut aliquam eius partem y tam 
w Vrbe y qudm xn reliquo ftatu Ecclefiafiico 
prdfatis fine huiufmodi licentia imprimere * 
aut ab alijs impreffum vendere y feu vena- 
lem habere y vel proponere quoquomodo au- 
deant y ftù pnefumant . Mandantes propte- 
rea dileiìisfitijs noftrisyV SedisApoftolic* de 
later e Legati s , feu eorum Vice legatisy Pr>t- 
fidentibus y Gubernatoribus y Prftoribusy ey 
al$s lufiiti* Mini ftris Prouinciarumy Ciui- 
tatumy Terrarum , er Locùrum Status noftri 

Meclejfafm prtfati , qmtnus eidem Expo*, 



DE SYLLABARVM 

, DIMENSIONE . 

EX EMAN VELI S 

t 

A LV ARI 

E SOC IE TATE IES 





De inaiti Grammat. 
De Litteris,ac Syllabis Monica . 

VErfus ex pedibus conftat, pedes è Syl- 
labis, Syllabae ex litteris . 

Il Per/e è compofto di piedi , li piedi fon 
tempo/ti di Sillabey e le Sillabe di lettere . 

Littera? fune vel Vocales, vel Confo- 
antes . . 

lettere fono ò Vocali , ò Confonanti . 
~~ Jes fune fex A. E. I. O. V. Y. 

liPocal^fmo fei ^i.E*l* 0. V. T. 
Ex VocàliBbs fiunt Diphtongì fex 
AV. EI. EV. ÒK YI. vt Praunium , Au- 
rum, Hei, Europa, Meliboeus , Harpyia . 

Dalle Vocali nafeoko fei Dittongi , cioè 
JE. AV. EI. EV. OE. f i. v. Premium , 
Aurum,Hei,Europa,MeÌibeeus, Harpyia . 
. Confonantes funt vel Mut^, vel Semi- 
uocales . Muta: funt otto , B. C. D . G. K. 
P. Q^T. Semiuocales item ocìo,F. L, M. 

té Confonami fono è Mute, è Sémiuccali . 

A ^ te 
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Le Mute fon otte > r B* C D- G* K. P« T» 
Le Sem inccali parimente fono otto, F. L-M « 

Ex his,quatuor funt LiquidaeL.M.N.R. 

Di quefie,quattro fono Liquide L.M .N'R» 

Duplices funt due , X. quae valec CS ; 
Z. quae valet SS* 
?"%$t Lettere doppie fono due X» la quale 
vale ter CS. W Z>la quale vale per due SS, 

. -F.praepofita Liquidisi. R.fìt Muta, vt 
>Refletfo, Reffingo . 

■ ' La Lettera F» prepofia alle Liquide L . R, 
diuenta Muta v.g. Refle&o, Refringo . 

h inter duas Vocales eiufdem diftionis 
Confonans , ac Duplex eft , v. %• Troia , 
Maior &c. praeterquam in Bijugus, & 
Quadrijugus, vbi fimplex Confonans eft. 
De quibus infra fuo loco dicemus &c 

La Lettera /. fra due Focali della mede- 
fma parola è ionfonante , e lettera doppia 
vg* TroiajMaior tPc . fuorché in quefi&due 
parole Bijugus , Qnadrijugus , douéèfem- 
plice confonante , del che parler emfcd fuo 
luogo • 

I. & V. prsepofaaa Vj&ealibus, in eadem 
Syliaba confonantes fiolb vt in lamia, le- 
cur, Conijcio, Iocus » Iudex > Vates , Ve- 
lox> Vita, Vox, Vultus . ' - 

Le LettereÉj. F-pofie auanti alle Vo- 
cali nella màde£ma Sillaba, diuentano con- 
finanti SV'jg* ìanua, Iecur, Cònijcio, Io* 
cus , ludek , Vates , Velox , Vita, Vox > 
Vultus . f 

Iota Gra?corum femper eft Vocali* * ve 

in - 
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in I-ambus 9 I-afon > I-a/pis > & caeteris 
Gra?cis • 

II Jota de' Greci, fempre è vocale v.g«I-am-> 
bus, I-afon, I-afpis , e nell'altre parole Gre- 

Iod apud Hebraeos femper eft confo- 
nans, vt in Iefus , Iacobus , Ieannes , Iu- 
djeus,qux tamen interdum per I. Vocalem, 
more Gnecorum eiferuntur . I-efus,I-aco- 
bus. 

La lettera Iod appreffo gl'Hebrei fempre è 
confonante v.g. Iefus, Iacobus,Ioannes,Iu- 
dxus &c. le quali nondimeno qualche volta 
fi pronunciano fecondo il cofiume de Greci 
con C I. Vocale I-efus, I-acobus . 

V.poft QJemper liquefar, vt in Quarej 
Quia, & poft G. & S.modo Jiquefrit,vt in 
lingua > Anguis, Extinguo , Suauis, Sua- 
deo, Suetus, Afiuetus, Confuetus, Defue- 
tjus, modo integra manet , fuamque vim 
retine^ vt in Exiguus, Suus , vide Erytr. 
Indicem in Suada , Suetus . 

Jji Vocale V*. doppo la lettera J^fempre 
è Liquida v.g'ìn QuarejQuifr.Wrf doppo le 
lettere G* UT S* bord i [Liquida v* Lingua, 

Anguisj Extinguo , Suauis, Suadeo , Sue- 
tus, Afluetus, Confuetfi^j Defuetus , bora 

re/la intiera, e ritiene la fiia-fima v.g.Exi- 
guiis, Suus , Pedi l'Indice d^C Eritreo in 

Suada, Suetus. \ 

Licjuefcunt litterx cum vim , ac robur 
Voealis amiteunt* / \ 

Le lettere diuentano Liquide, quando per» 
dono la forza di Vocale t come qui fì~vedc , 

A * DE 
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DE P E DI BVS S IM PLI C I BVS, 
ET C OMPOSITIS. 



' ' 9 



Pedcs Simplices Dijjyllabi • 

Spondili s oonftat ex duabus ) 
fyllabis longis > ) ,„~- „ 

fiilabe lunghe , ) 
Pyrrhichius ex duabusbreuibus ) p~~ 

11 Pirricbio di due breui ) 

Choraeus,feùTrochcus ex Jon-) 
ga , & breui , > V t Càftra 

// Choreo , ÒTrocheo di vna km-) 
ga y e di vna breue . 

Iambus ex breui,& longa ) v „ - 
// lamio d'vna breue y e d\na lugaY 1 * ltos 

Pedes Simplices Trifyllabi. 
Moloflus conftat ex ) 
. tribus longis ) _ , 
Il Molofi è compoftcS vt Contwdunt 

di tre jfllabe lunghe) r 

Tribrachys ex tribu$f>jreuibus) v ,rx,. x & 

Il Tribracbo di tre breui .) vcrace * e 

Daóiylus ex longa>'& dua-) 

bus breuibu.s^ ) ■ r ,- „ ~ 

Il Dattilo diina lunga, rV Vt ^ or P° r * 

due breui ) 

Anapaeftus ex duabus bre-) 

uibus, & longa ) vtC * Dfflnc 

VAnapefio di due breui , ) vc <- a P iMnt 

Bac- 
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Bacehius ex breui,& dua-) 

biislongis ) vtpsiòrès 

Bacchio d vna breuet t) 
due lunghe } 

Anttbacchius ex dtiabus ) 

longis, & breui . ) ve AC dffsé 
V Anttbacchio di due lun- ) 
ghe y e d*vna breue ) 

Creticus, feu Amphimacer) 

ex long* breui , & tenga ) vt Ma x ì'mos 

rt n. ~*:-~„ A Attfìmarro A ima) 

lunga><£ f vna breue,d'vn% lunga) 

Amphribrachys, lìue Scholius ) 

ex breui , longa , & breui ) vf> iys»,* 

V Anfribfacho , ò Scholio d'vnay 1 1 oeca 
breuetd'vtta lunga } d'vna breue) 
Pedej comporti Quadrifyllabt ♦ 

Di fpondseus conftat ex) 
duobus Spoudcis S.^r*- 

U Spondeo è comfpfiop 1 ^atcndcbìht 
di due Spondei ) 

Proceleufqiaticus ex duo* ) 

bus Pyrnehijs ) ■ . D - „ , - v 

IlProceleufmaiicùdi due)" ReeuJerac 

trrtchy ft ) 

Dichoreus,ex duobusChoreis),,^- 

Il Dtcboreo di due Chini . JvtClUitate 

Diambus ex duobus 
Iambis ) vt Quv 

Il Diambo di due lambì) \^ 

Choriambus ex Chorseo >) 

&Iambo Xt - K w, v - T _ 
// Cboriambo d'vn Cboreo ^"Nobilitai 

, d'vn lambo , ) ^ 

A ^ 
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Antip«s/lus,vel Antipaftus) 

ex Iambo,& Chorièo ) t?-,.-*- « 

VAntipeflo 3 ò Antipapa d'vn) Wt ^ eCuS ^ e 
lambo) e d'vn Choreo ) 

Ionicus à maiore exSpoa-) 

da30j& Prrrichio ) . L „ 
// ^V») vcCaIcanbuS 

Spcndeoye d*vn Pirricbto) 

Ionicus à minore exFyr-) . 

richio ,& Spondeo ) e- v,- 
// Ionico MinoAd y x~PirA V^J^endoJ . 

richio) e d'vn Spondèo) " 

Pceones. Rphriti l 
Po?ones qaatuòr font omnes ex tribus bre- 
uibus j & vna Ionga conftant hac lege , vt 
prinu;s primam habeat longam j fecundus 
fecundam > tertitis tertiam , quartus quar- 
tati! . Quamquam Cicero, ac ali j duos tan-l 
rum videntur agnofeere^quorum prior pri- 
mam habeat Jongam y polterior vltimam . 

I Piedi? coni fono quattrojC infamo de quali 
è comporlo di tre filiale breui) e d'vna lunga 
con quefta legge > ò condizione ctìil Peone^* 
primo ha lunga la prima fil/abay il fecondo 
la feconda > il ferzo ia terza > il quarto las 
quarta . Benché Cicerone > & altri pare che 
ne ri cono J chino fvlam ente due > il primo de 
quali hahbia la prima fillaba lunga > e? al- 
tro Vvltima lunga^> • 

1 . Poeon ex Chora^ft: ) 

Jtpeone a vn Cboreo^e d vn) 1 
Firrichia ) 

Ex 
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a. Ex Iambo, & Vynichio > ) 

a. Peone d*vn Iamko , e d'vn ) Vt Po tene u 
£ Pirricbio. ) 

3. Ex Pyrrichio,& Choraeo ) 

3. Peone d'v» Pirricbio, e )vt Réparàtiis 
js ^'xw Cboreo . ) 

} 4-Ex Pyrrif hio , & Iambo ) 

[ d'vn Pirrtcbio> e)vt Calamità* 

! Epitnti , feu Hippij totidem funt , fed 
1 Pceombus contrari) . 

! / Piedi Epitriti 3 ò Hippij fono altrettanti* 
\ma contrari} a Peoni . 

li.Primus ex Iambo>&) 

• Spondeo . ) V t Repentlnls. 

\*Epitnto è contpofto d'vn) • 
P Iambo, e d*vn Spondeo . ) 
l'a.Ex Choreo & Spondeo) 
^.Epi trito, "d'vn Cboreo", ) vt CòndiCÒrès 
s,, e d'vn Spondeo . ) 

5. Ex Spondeo , & Iambo ) 

3'Ep.iTÌi^d* %,tt Spondeo, e ) vt Dìfcòxdiè 
d vn Iamèo:»^ ■ ) 

4. Ex Spondajo,fe Ghorxo ) 

UlEpitrt/o d\n Spondeo'* <>)vt Fòìtùnìtùs 

d -vn Choreo . • "S 

^ / 

f* • - ■ Vi 

Quinque Syllabarum pedes iVufìtati funt 
pmer Dochimum Oratoria com polmoni 
maxime appofitum con fiat ex lambo >& 
Cretico, vt Rér P ùblfcal. 

I ptedt dt anaue filiale non fono in vfo , 
fuorché ti Dochimo comp4)fi 9 <£ v n lampo, t 

A4 dVlr. 
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efv n Cretico commodiffimo per la frofa > 9 
eotnpo fittone oratoria • 

Alcune figure da proporft d Giouìnetti 

nel principio • 

t.Syllaba de gemina fatta vna Synerefts efio. 
iDiftrabit in gemina buie aduerjaDierifisvn<t 
$M>Eéìbl}pjij vocale haurit <fèynalepha priore 
%'EZìafìs extendetj6*rapiet fed Sifiola vocct». 

Spiegatone • 

i.Syllaba de gemina fatta vna Synerefls 

edo.La figura Sinerefi fifa ve fi ùngendo^ due 
fiilabe in vna*?.g>Cni> HuTc, DìF> Dus,H- 
demj ìTsJiTdenbD^nide, DèTnj Demceps, 
Deìh, Deéll , Deèrat, Dèeratn, Dèèrit , 
Deèrunt, Deefle, SemTànimis } le quali 

tutte è lecito vfar fenz* fcmpolo tPc- 

x.Diftrahie in gem inani huic adueifa Die- 

rifis VMtttl'La figura 'Dterefififa diuidendo 
vna fillaba in due V. g. Aurai, Syl«-ae loco 

Sylu*j Euolu-am . fiuolu-ifte > Diffolu-o , 
Perfolu-endus, Siibi-efla, Troi-se . 

3. M.Etthlipfis vocalem haurit . Là figura 
Ec7blipfiafJorbifce> ò mangia la lettera, M , 
con la focale precedente v.g- gràtum òpus, 
òmnem hominem . 

^uefla figura puoi far V offitio fuo non [ola 
in vn ver/o medemoy ma in diuerfiv.g- 

lamqjiter emenu* tiures,ac tedtaLatmoium 
Ama &c. 

4. Vocalem haurit Synalepha priorem . Za 
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figura tinaie f e fifa) quando la Vocale y è il 
^Dittongo della parola precedente fi fa affor- 
èire> ò mangiare dalla Vocale y ò Dittongo 
della pareli* fequentes. g. Conticilere ora- 
nes ; Ille autem &c. 



Eccettione • 

Si eccettua in quefia figura O' > & Heu> le 
. quali ftguitandoli la Focale y ò il Dittongo 
non fono ajf>rbite\. g. ò Pater > o homi- 
nem &C. Alle 'volte però ne la Vocale* ne il 
Dittongo della parola precedente vten abor- 
tita dalla Vocale* ò dalj)ittongo della pa~ 
rola fequente v.g.~Ittfula Ionio in magno . 
5. Efta/ìs extendet. La figura Eéìafififa 
facendo* lunga vna fiiiaba breue di fua na- 
tura v-g. la prima in Italisiyouero quando la 
rnedema Condonante fi raddoppia v.g.Relli- 

^gio, Relliqui<e> Repperitj Rettulit, Rep- 
Tpùìit &c. 
6* Rapiet fed Siftola vocem . La figura J/- 

fi ole fi fa quando vna fillaba lunga di fua 
natura fi falfaue v. g. Fulgére, Feruére , 
Steterurrt, Tulenfnt , Detienine . 

Ouero quando unti fillaba lunga per pofì* 
tione fi fa breue togliendo vna delle due Co?t~ 

: fonanti v. g.'Obicis prò Qbijcis. > "Abicis 
' prò Abijcis&c. >T 
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DE CARMINE HEXAMETRO y 

PENTAMETRO. . 

*JÉ?T Nonnulla Pr&cepta . 

%• CARMEN HEXAMETRVM. . . 

HExametrumCarmen conftat fex pedi- 
bus,primi qtiatuor poflunt effeSponr 
cl^bvel Daftyli prò libito • Quintus debet 
effe Daftyiusjfextus Spotidaeus v* g. Arma 
Virumque cano &c. 

// Verfo Effametro ? compofio di /ti piedi: 
li primi quattro pojjono ejfere ò Dattili y ò 
Spondei > come fi vuole • Il quinto deue ejjer 
Datt ilo y il [e fio Spondeo^ v. g. Tarma vi- 
rumque ca-nd Tro-i£qui pnmus ab ons • 
» 

CARMEN PENTA METRVM . 

PEntametrum Carmen confiat j^tiaor 
pedihus integris , Se duobu^emìpe- 
dibusjquorum primi duod^ofliint ver 
D a d i y i i , ve! Spo ndzLdprÀ rb i tr io c ti m 
vna fyllaba longa > qujsfipftur C$fura, re- 
Jiqui duo flint Daclyrt icum vna infuper 
fyllaba v.g. nil mj/ir referibas &c. 

// JVr/à Pentàmetro è compofio di quattro 
piedi intieri, elfti due mez.z.i piedi y li primi 
due degnali òffiono e fer Dattili } è Spondei 
come fi vuÉe con vna fillaba lunga dette^ 
vélzarwenit Ct furaci' altri due deuono ef. 
prjTiftttdi con vn altra Sìllaba v . g. 

RI mrhV- r èfcil- bis- Jctàmèn-Tpif<? ve-nl. 

\ 
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Jfatwreficiendi Carmini* Htxnmetri > 
*e&£\ & Pentametri . $J>> 

jModo di tac&mdare il Ver Esametro > 

^■Pentametro • 
l-Prima di cominciare d raggiuftare il Ver- 
forche dal Mae (irò è flato dato feoncto , fi de* 
nono fegnare lefiilabe tn que(ìa> ò altra ma* 
nier*> cioè 

Le breui così ( ) v. g> Dea 
%m Le lunghe coti ( -) v. g-Coniultt* 

Le cemmunt così ) v. g. Patio 
4+ Le dubbie coti vt >V. g4ttt;^'A - • 

Atmtimaito Particolarell : 

Sì auuerta ntl numero 3. che le {illabe com- 
muni ?cbe per lo più terminano con vna Vo- 
cale reftano communi {oh, quando gli feguitai 
^Confinante v. g> Pa tro Cnnien , perche 
^fegfrtndoglt la Vocale e (fa fiilaba commune 
p^i^knte viene a {forbita dalla Vbcale fe? 
guenter^^odo t beffilo fifertuerd nel Ve r fo- 
nia non "p^Sl^^én i^i^fiUabe y ^ come f* 
appunto non vij^^fcritta * Vtdanfi^ l e fi* 
guredifiprav. g. P&to '3 Horrendà. 

Siauuérta nel numero quaru che fé alta 
fiilaba dubbia viene é^j^^jfo la Vocale , ò 
Dittongoynon farà più duB&fc>ma breue v.g> 
Sit hofhs., purché detta filiàba dubbia non- 
termini con la lettera (M) p eribe fe ad ejja 
fdlaba dubbia te > minata in (My viene ap- 
preso la Vvcalty è Dittongo* la dubbia*, ter- 
minata in (M) non diuenta ir ette* come • /*> 

al(n dubbie^ Pia tutta la fiilaba vitésaj$m~ 

% & 6 bit**. 

— 
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hìta> di wdo che fifcriuerà > ma non fi Cote 
terdnrlVerfo V. g. omnem hominem tVe*. 
^à^^^edtj^pra le figure . , 
'■^ftma di tomi nei art ti raggiufiafè 
Esametro bifogna vedere > iT effeminare 
'fyu/te le parole>che compongono il Verfo 3 e da 
jefie fc egli ere il Dattilo* e lo Spondeo . Il che 
^•trottato fi deue fcriuer e vicino alla margine 
d man dritta^ e fot gì altri quanta piedi fa- 
ranno ben difpoftiy fe fi offenderanno le re- 
gole feguenti • 

It Cominci il Verfo fempre da fillaba lunga* 
(S 0 alCifleffo modo deue cominciare ciafeuna 
delli quattro piedi , li quali alVhora faranno 
ben dtfpofii , quando racchiufo ciafeuno di 
effi dentro ri due paremefi ( ) ogni riparti- 
mente conterrà dentra di fe àfolo due fiilabe 
4unghe>cuerovna lunga^e due breut V.g. \Re- 

già / So lis e | rat fu j blimibus j alca co j- 
iumnis | - ^-crl 

z. Olirà di ciò fi richiede > che il V&fo con 
ordinato faccia buonfenfo^e fuonotfircbe po- 
trebbero le parole, effer ben difpofìe quanto al 
numero delle fillabe > e piedi, »*a non hauer 
quel bum fùtonoye dif&d^ne>cbe al metro > 
fJPal buon ordine delWcopruttione conuiene . 
In ordine al che fi&Ucrta y che il verfo Efa- 
metro non hauérd mai buon fuono y fe il jy 
J>icdefi/brma0da vna fola voce, e ncn^j 
prenderà pajfìe di due y come apparifee in 

f'uefto, che jfope* e f empio . 
ntere { a freme f bunefi l littora \ citta 
pe | tebant . 

Utfeffo accaderebbe ancora t fe ciafehedun 
jL ' pie- 
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piede coftajfe dì vna fola parola come fi vede 
nel fegusnte vsrfo * 

Aurea fcribis carmfnajlulijmax ime yatu. 

/il contrario poi il ver fv farà betUfllmo , fe le 
parole, delle quali è compofio, faranno tal- 
mente co mie ff e fra di loro, che niffun piede fi' 
nifca con la parola , come apparifce nel fe- 
guente verfo • 

Setnper hoaos,notnetique tuum, laudefqus 
manebimc . 

La pi attica di tutte le fopradette cofe fi 
puoi vedere appre fio in qaefia maniera . Po- 
niamo cbe il Ntaeftro proponga à Giouinetti 
quefto Verfo à raccomodare . 

"Intere! clàniìntiTheréii tòtòJTctore . Si 
prenderà da tutte jjuefle parole, 1 Fetore Tfrf> 
feu,quali feruiranno per Dattilo, e Spondeo » 
e fi fermeranno con la loro quantità ( il che 
fi deuefar fempre con tutte le altre parole} 

' : ^mll* margine à mano dritta fognandole pri- 
mà'dèfcriuerle in qualche modo in fegnó che 

fono gi&ptefe coti 

V, littore ThéTeu 

Ciò fatto fi dew>maggiufiare glialtri quat- 
tro piedi cornine ianio-con parola,che babbi la 
p rima fili 'ab a lunga, quefia parola farà (lu- 
cerei ) la quale , perche fórma vn Dattilo '» 
egl'auanza vna fillaba lunga, che puoi effer 
principio d*vn altro piede^fi prenderà poi vn 
altra parola per vnire lo Spondeo , e quefi&-> 
fard ( totò ) che ha parimente la primsù* 
iunga.Ciò fatto fi ponga la parola(clhmùti} 
e così farà finito.il Ve*fo . Per vedere poìfe 
il Vtrfo già fatto fiia bene, fi racchiudono 

, tutti 
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tutti li fai$Mdhù&un* dentro d due par 
ufi,fe dAÌffif/faifèm ripartimene vi far 
f ^^^MÀA^ 9 jUlabe lunghe y ò vna fil 

beneficiò non riufcijfe^bi fogna ditone re al ^ : 
iti menti le p avole , e con patienx^a finche i£ 
-Verfo venga giù fio così 

Int£ié|at6j ta'ci^nuritìyidore [Thc&ù$.m 

olendofi raggrumate il Verfo Pentametro > 
prima fi deuono fegnare tutte le fillabe,come \ 
fopra /è detto , e fot bifogna trouare dut~i_ 
franili >.e5T vna fiilaba >. la quale puoi efjer *} 
lunga breue,come fi vuole, gtàche l'vltima }/ 
fiilaba, di qualfiuoglia Verfo non fi confiderà* 
C'Irne altroue fi dirà* Ciò fattoci * deuono fcri~s 
aere nella margine d man dritta cvn le filla^ 
he parimente fegnate . ?« i fi deuono porre al I 
juo ordine gl altri due piedi con vna fiilaba: 
lunga detta volgarmente Cefura . Il contrae 
fgno per cono fc ere , ft il Verfo flìa bene^ A ^/j$ 
fard ilfarefei ri paramenti con le kg&'ti- 
rate ali 'ingiù,? fcriuere dentro alti prtmt du* 
li primi due piedi,, dentro al ì*Jkftriue. la Ce- 
fura, dentro al 4. £ST al l*0#àdttng* % e due 
breui per ctafcunoy denjgOalfefio la Cefura^ 
V il Verfo [rara ben^S^ta cofa riufctrd al- 
trimenti,Urd fegn^mé ò li due Dattili pre fi 
da. principio, notfyaranno quelli,che Jydoue* 
uan*> prendere , fr e per conhguenz~a fi deuto* 
mutare con altri?: è che li primi due. piedino* 
faranno ben difpofti , e perciò deuon bauer 
eljtT* ordine -Jfe/ r ipartimenti accennati fi ve- 
Anno qui fitto ciafcuqfi col fuo piede ,ò Cer 
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Rèddè" l bànt nò J mèn | còncaua | ISxà 
tu \ ùm | 

DE SYLLABARVM BREVITATE, 
AC LONGITV DI NH . 

Prxceptum I. 

t. Vocalem brtuiant alia [ub eunte Latini > 
zProduc ni [e quiturKFtOyl.iS nomina quintgy 
<£>u.t gemina cafus E longo afjumit in Eim 
^•lyVSyCommune e fi Fatt.,.producho alias • 
é.Aiterius breuia7*Vompei> lettera produc. 
8. Ebeti produce s femper.y. vanabitur Ohe • 

Traduttìonc . 
r. Latini breuiant Vocalem fiibeunte alia. 
Li Latini fanno b rètte vna focale } quando 
sii ne fegue vrì 'altra • ■ 
2. Produc (tu) Fio ni fequitur Rfa tu lungo 
Fi in FitjFijfe notigli feguita la lettera 7{ m 

~:$>Et ( produc tu ) nomina quinta ( decli- 
natiènts ) qux afliimit gemmos cafus itu* . 

Ei E Ir ngo^/Ti lunghi li numi della quinta 
decliuatione.yia quale rtctut due. ca/i finiti 
in Et con ?E Iv.ngr^cioè fa tu lunga la Focale 
F. nel Genn. e Dat- /ingoiare de i nomi della 
quinta declinatane . * 

4. 1,VS^eft convmune Vati,/'/ Gewtiuoter* 

minato in IyVS) r communi: al Poeta* cioè il 
Fcetafa breve, e lunga la lettera /. aaantt N 
ella fillaba VS ndli Qtnetiui. finiti 1)V$ • 
5. Produc ko(tu) Alius , fa lungo (li) nel 
Genet* Alius . . 
6 . Breuia(:u) AltClitlS -,fa br.eue (ri) nel 
GV/n*. Alterius * ■ . 

v • 7-PiO- 
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jr. Produc(tu) Pompei cantera, 

a^SfiiÌ^r(tu) produces Hheu , femprt" & 
farai lungo E /» EhfiU * • .«•**•** £ 
5>.(À tejvariabitur Ohe><£i te fi vari era 
iu Ohe> c/o<f /v»r.«i breue,e lungo O /« Ohe 

al 





Spicgatiene* 

j. Vocalem breuiant alia fubeu-nte Latiiri^ 

JLì Latini fatino breue vna Vocale auann 
al? altra nella parola mede fìnta V» g» Puer* 

Pèit/Ruit. f , 

2. Prodtic nifèqutcìir R. Fio fifa lunga là ' 

Vocale nuanti ali* altra nel VerboFio,Bis s fé- 
però n$ngli feguita la letteraR.V .g.FTo,ffat> 
fTwnc>iìènt &c ma feguitandogli la lettera 
r. è breuey.g. fieri, fterem, neret &c. 

Et nomina quintas 3 qu e geminos caius E 
longo aflum it in Ei . Li cafi Genetiui,e D*- ri 
tiui /ingoiar i della ? .declinatone fanno jwt0t r 
la Vocale (e) pofìa in mezzo d due^fif V.g. 
Diei, Speciei &c. y5" eccettuano /irò quelli \ 
tre cioè Spèi, Rei, Fidéi Sggftó' quali hanno 
la Vocale (e) breue, perchè *** fia in mezzo 

à due (i ) éStèjÈ^- - 

4. 1,VS,commune eie Va'ti.// Genetìuo ter- 
minato in ( I,VS ) /» ^ro/J* /<* VecateOsb 
lunga v.g. V ma s, I p5ius>IIlTus Jft Tus, N ul- 

lìus &c. w# ^ r/o detta Vocale (I) * 
commune v.£, VnaiS, IIluis^ IpsTus* Iltuis> 

NI I V n 
ulhus &&« 

5. Producilo Allus . // Gen*t>AÌìus,e firfe 

ancora Neutrius , ejr Alcerutrìus hanno la. 

Vocale ( I ) fempre lunga > /« Afljjfr* 

$ua#ta w Verfo . 6«Afce- 
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6. Alterius brenta . Il Genet. AiterYus 
la Vocale (I ) fempre breue tanto mprofa , 
quanto in Verfo • ■ _ . - 

7. Pompei, & estera produc & fìguenh 
Vocativi Cài, PompèiiVvIte^ProcuIei, e 
fe altri fintili fe ne trouano, hanno la Focale 

aitanti àlCaltra lunga 
S. Eheu produces femper . gueft Xnt ertet- 
tione Eheu quando è di duefillabe ha la pri- 
ma Vocale fempre lunga . 
p.Variabitur Ohe, J^tfi aJtmlntertemstte 

v Ohe ha la Vocale(o)comntune,cioè breue ,d 

lunga* 

appendice delle Voci Greche 1 • 

T.Gf<eca per A afoni* fine s fine lege vagantur t 
Jgued* etent breuib.velutiSympbonia gaudet 
a. Et quidam longis ceu JDia 3 Chorea T balia 
Dariusì Citberea> *Aer> Elegia , Platea-» . 
^»Jtq;alia l.atCboream rapuit,Platea'q;Poeta . 
A.SoluìtìV in geminai veluti Cythereia long** 

"x 

radutitene . 

i, Ci£ca i noWhGreci y vagantur per fines 
AuConiZyerrano vagabondi per ilpaefe del? 
Italia fine lege, fenx.a legge, cioè non hanno 
regola certa,per la quale fi posino dire breuij 
ò lunghi fra Latini . 

Etenim quedam gaudent breuibus , im> 

percioche alcuni de nomi Greci godono deL* 
breuiycioè d'ejfer abbreuiati,velutiSympho-< 
nia, come per effempio ni in Syniphonia • 
i.Et quidam longis ( gaudent ) ed alcuni 
n orni godono d'efier fra lunghi, cioè -vogliono 

*effcr 
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cffer lunghi* ccu Dia, Chorea/ThaIia> come 
(di) /* Dia (re) in Chorea (li) in Thalia * 
acquea ha* ^ altri . 

^ At Poeta rapuic Chorearn,& Plateano 
7^4 ri /^ta ha abbreuiato (re) />; Chorea* e 
(ce) un Platea . 

4. Et fohiit longam in geminarli > e [doglie 
vna fillaha lunga in due* veluti Cythereia 
CCmeCyjthcrti^idoue la terza fila ha è lunga* 
diceCythtteiajfacendo di quella fillaba lun- 
ga due fillabe* la pr ima delle quali è lunga * 
e la feconda èbreuei 

Spiegatone - Il 
!• Grxca per Aufoniae fines fine lege va- 
^anwr . Quidam etenim breuibus, veluti 
lymphònia gaudent.Z/X*///*; /^«a re- 
gola certa > ia quale infegni fe vn# V oc al tr- 
attanti V altra fìa breue y ò lunga nelle parole 
Greche declinate all y v[o Latint^im per òche 
cune parole Greche hanno la Vocale avanti 
V altra breue>la quale mai è lunga v.g.Sytn- 

phonia, Idea, Andréas > PhiIo[ophia 3 Ethi- 
mologia &C# le quali vocali breui fi pronun- 
ciano lunghe in profa dagl y huomini eruditi % 
imitando i Grecite he nel pronuntiare riguar- 
dane Paccentoye non-la quantità della fillaba* 

i.Et quidam longis ceu Dia,Chorea>Tha- 
aa^Darius, Cytherea>Aer,EiegiajPIatea > 

acque alia. Alcune a l'ire parole Greche hanno 
la vocale au&nti Faltrafempre lunga v g DFa * 
{nome d'vna Dea y d y vn ìfola y d*vna Citta) 
Chorea ( ballo , ò danza ) T hai Fa ( Mufa 
Thalia) Danus {Dario Rè de Perfiaw)Cy~ 

à the- 
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3»At Choream rapuit, Plateamque Poeta., 

main quefìe due parole GreebeOhovea(baUo 
danza) & Platea {la piax.x.a)la vocdt{€) 
dalli Poeti qualche volta fi fa breue • • 

4*Soluit &in geminas velini Cythereia 
lonqam . Il Poeta alle volte piglia vna delle 



gcia aggiorno (i Ejdouejtcjferm che la w 
te j«ì</Ì aggiunge è breue .VI che non 
è altroy che ripigliare quella vocale, che la- 
J etimo U Latint quando lamicarono le 

ì *s t 7 1 7 * /T* _ 7 



tchGrecheJa qual vocale riajjunta cun quel^ 
\la y che ritennero* formaua il Dittongo EI« 

- • — . 



Regota. II. del Dittongo • 

i*DtphtonguihM a e fi inGr^chiaiq;LattntJ> 
% % Yr* rape pr<epofitam vocali)dìcq\pr*ufiut* 

Traduzione . 

ti Diphongus longa cft ,iKPitmg» è http 
in Grxcis, atque Latinis, e fra Greci) e fra 
Latini» 

i.Rape prae praepofìtam Voczì'hfa breue la 

f p repòfi(ione(prx)po/?a auantivnn vocalejSc 
die praeuftus^ pronuncia (pr*) /«p£aeuftus 
breue 9 come vedi in quefio Ver fa . > 



Va 



pl*~ 
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Spiegationc * 

I.L# Dittonghi fino fti che ÀCj AH* Ei>Eu> 
Oe>YM' quali 'fono Lunghi tanto nelle parole 
Greche } quanto nelle parole Latine v.g.Proe- 

mium , Poena &c 

z.Prx rape praepofitam Vocahydicqjpraeu- 

fllis • La prepcfitione (prx)compofia c*n pa- 
rola j>a quale cominci per vocale è breue v.g# 

Praeuftus, Praseo* Prxopto &c. vna volta 

compojfa con parola > che comtnctaua per vo- 
cale % il the non fi dtue fare da principianti « 
Quando po^fitroua cowPofla con parola > la 
quale comincia per Confinante > fempre fifa 

funga v*g.prasferitio>Pra?uideo * 
Regola III* della Po fìttone • 

l\ Vocalis longa e fi fi confina bina fiquantu r 
^•/iut duplex i.aut l vocali bui interi e óìum m 

Traduzione • J0f^ 

i. Vocalis eft longa la vocale è lunga fi jfe- 
quanturj fe feguitano à quella bina confona^ 

due confinanti • 

i. Aut duplex* cam* zwa confinante doppia 
.? aut(I) interieóhini Vocaiibus* ouero vn 

(/) fra due vocali . 

Spiega ti otte . 
i. Vocalis longa efhfi confona bina fequan.* 

tur . Quando ad vna vocale feguitano due 
Cmfinafhò che tutte due fiano n<lla mei e fi- 
rn* parolai* gOmneSj Sanóìus^Su m m us&c . 

è che 

. : 
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c che vna fi a nel fine et vna parola * e V altra 
nel principio d'vn altra* v. g# ~At pius* Sed 
timet/Sàt mihi &c quella vocale fempre è 
lunga—* • 

2. A ut duplex • Quando doppo vna vocale 
Jcguita vna lettera doppiando? la lettera(Xy 
euero(Z)la detta vocale è lunga v.g. Maxi- 

mus>Mox> Pax^Gàza&c. 

3* Aut(f) VocaJibus intcriecSùm • Quando 

fi trouerdla Vocale{V)pofia in mex.z.o d due 
altre Vocali* la prima di quelle tre Vocali è 

lunga v.g* Màior> Troia/Eius &c 

Offematione « 

Che la V*caìe> alla quale fegue la lettera^ 
doppia (X y (J* Z) fia lunga non puoi caggio* 
mar marauiglia alliPrincipiantijpoiche l\X) 
vale per due confonantiycioè per (CSj<i GS) 
il (Z) vale per due (SS) Ne meno caggio- 
ner a marauiglia alli medefimi%che la Vocale 
fia lunga; quando gli feguono due confonanti 
dando/i A credere facilmente^ che due Confo* 
nauti habbiano foma per due>ma che vaglia 
per due Confonanti la lettera (I) in mez.z.0 d 
due Vocali lo crederanno fcloy perche lo dice 
il Maefiro^na non perche ne fappiano la cag- 
g torte . Intenda dunque il Princtpiante>cbe la 
lettera (I) pofia in me^TLO d due Vocali va l e 
per due Condonanti* perche anticamente feri- 
uendofiy.Q (Maior,Aia,Maia,Peius &c.) 
fi fcrtueua con due (II) & entrando ambe- 
due nella fillaba della Vocale feguente veni- 
vano ad ejfer ambedue Confonanthe per que~ 
fia raggiane la Vocale Antecedente crederei^ 

'4L- S 
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che f offe lunga • tìoggi le fudet/e * & altre Jì~ 
miti parole fi fcriuono con vn (I) folo y e ciò 
fi è introdotte forfè perche vno di e/fi fi ftimò 
fuferfiuQ 9 fiche la Vocale antecedente è r/~ 
mafia lungarfercbe la lettera (Y)cbeè rima- 
fìayba ritenutoti valore di quelV altra > che 
come [uperfluafu di/me fa y fi puoi creder 
dunque per la me de finta raggione > per la-* 
qual è lunga la Yocale y d cui feguono duts 
Confinanti} ò la lettera doppia y fia lunga la 
Vocale i à cuifigue la lettera (I ) in mez.~ 
X0 d due Vocali • Vedi l*Aluaro ne* Com- 
mentari] • 

Appendice. 

I .Confina princìpium* verbi finita fequentit> 
Seu duplex zfeu bina nibil prteùùbus augent 
Tempori s, vt fiant long^ceu daraZacinthos 

■ 

Traduzione • ^ 

i. Confona fortita principium Verbi fe- 

quentis 5 la Confinante, alla quale è toccato 
in forte il principio della parola figuente } feu 
(fit) d upleXj è ebe fia doppia . 
2.. Seu bina* ò ebe fiano due Confinanti Tlihil 
temporis augent VocaJibus pra?euntibus j 
VC fiant longc non accrefeono niente di tem- 
po alle Vocali prece dentiyacciò diuentmo lun- 
gbeydoè non fanno lunga la Vocale precedente 
ceu clara Zacinthos } come farebbe à dire Ra 
in Clara non diuenta lunga {cerne fi vede in 
quefto Verfo)ancorcbe glifigua Zacinthos^ 

cfcf comincia per lettera doppia , 

« 
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Spiegationc . 



i* Confona prìncipium Verbi fortìta fe- 

cjuentis, Seu duplex • Quando vna parola 
fìnifcecon Vocale breue > e la prima Lettera 
della parola feguente fard ^(X) otte ro i/(Z) 
detta Vocale breue non puoi cimentar lun- 
ga^benche gli feguitila lettera deppia v. g. 

Giara Zacinthos; Aequora XeiTem . 
2..Seù bina nihiipneeuntibus augent tem- 
poris, vt fiant longae^ceu darà Zacinthos . 

Così ancora je vna parola fìntfee con Votale 
breue> e la per ola feguente comincia con due 
confinanti) non perquefto diuent era lunga 

v.g*Lucenté fhiaragdis,corporà fitìruit &c« 

* 

Eccettionc I* delle Liquide. 

i Contrahit Orator z.variat in Carmine Vate . 
Si MutàjLiquidaq'yJtmul breuis vna fràbitt 




♦ t 




i raauttione . 

i*Si vna Vocalis breuis praeibit fìmui Mu- 

tam,& Liquidam , fe -vna Vocale breue an- 
elerà auanti alla Muta ìnfieme^alla.U^ià- 

dà Orator contrahit'(illam) l'Oratotela fa 
x.Vates variant (illam) in Carmine,?/ Poeti 

la fanno commune , cioè breue? ò lunga nel 
\trfo. 

Spiegatone . 

Ti Contrahit Orator . Tra le lettere Confo- 
rtanti dell'Alfabeto etto fono Mute cioè B>C> 
Dj, G; K, ffy Q, T } alle quali fi fuolc ag- 

givn- 
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cnmv tre ancora la àttera F > quando p tri 
etfa precede alle due liquide L>& ^quattro 
fono le liquide, cioè L> M> N> R> ni» 
Quando pertanto doppo vna Vocale breue 
di Jua natura feguitera vnaMutaW vnaU- 
quida la detta Vocale tnfrofa è bTeue>V-& 

Volucris , Tenèbra ,.Pharetra > Reflecto, 

Réfringo. t T . 

i. Variant in Carmine 

quidamque fimur breuis vna praeibit. /» 

Ve rio però la detta Vocale da feett fif*g 
commune ^ cioè breue, e lunga, «me fi auole 

v. g. Volucris , Tenebra; , Pharetra , Re- 
fi e!to, Re fringo. . 

Appendice; _ 

1 AtMutS^Uq^da quotiet ab ori l ìne lm &? 
TrAcedihrsfitur nunqua>ceuMatris>Aratru, 

Traduzione . # 
i.At quoties Vocali* Ionga ab origine,! 

volta che vna Vocale lunga di Jua 
propria natura,prxcedit Mutam>& Liqui- 
Sam , va' auantt alla muta ; CT a Ha liquida, 
nunquam rapiturW fifa breue* C ^J? Z ' 
tris, Aratrum , come farebbe d dtre Ma 



iviAUi») iain Arat»*....., — - * r ^-.-u, 
benché sii Ugniti la muf>e la Uquida,potcbt 

mà in Kiatrfs,er rà m Aratrum/<w lunghe 
di fua propria natura , come fi vede m ^uefto 
Verfo . 

Spiegatione . 

- » 

15 AtMutam>& liqùidam quoties ab ori- 
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gine Ionga. Praecedit rapicur nunquam^eu 

MatriSjAratrum . Sederò lafopradetta Vo~ 

Cale farà lunga di fu a propria natura > mai 
farà breue>fc bene gltfegutta laM uta^e la Li- 
quida v.g.MatrisjAràmjrrb Yolutàbrum j 
SimuIacium,Delubrum> la penultima delle 
quali -voci è lungayperche ejje deridano dalli 

Supini VoJutàtum 3 Simulatimi , DiJu- 
tutu &c# 

Appendice II. 

j .Vtraque vocalem fi con fon a iunfta fequente 
tfo ferit anteiesybreuis eftyvelutObruojnunqua 

Traduzione . 
r.Si vtraque confona non ferit iunfta Vo- 
calem fequentem > fe l*vna>e l'altra Confe- 
ttante non entrano ambedue nella fìllaba del- 
laVocale feguente,cioè la Mutale la Liquida 
non fanno vnitamente fìllaba con la Vocale 

feguente ( Vocalis) anteiens nunquam eft 

breuisj la Vocale antecedente mai è breue > 
Velllt ObvuOyceme farebbe a dire O in Ob- 
XUO&on è breue ^perche la Aiutale la Liqui- 
da BjCT R>non fanno fìllaba vnitamente con 
la lettera 0>mentre la B>fì congiunge nel for- 
mar la fìllaba con la 0> e la R,fì vnifct alla 
lettera V. I 

Spiegatìonc - 

i. Vtraque Vocalem fi confona iunlta fe- 
quentem non ferit anteiens breuis eft, ve- 
Jut Obruo nunquam . AccUcke la Vocale 
breue fì a breue in profane comtnune in Va fi 

B *• ne- 



t nccejfario, cbe gli fegua prunaia Muta* * 
^tè /a Liquida,* non prima la liquida, e poi 
la Muta Secondariamente la Muta, e la JLi« 
qui da deuonf tutte due entrare nella fìllaba. 
della Vocale feguent e, v • g. Pa - tris Tene- 
bra Zie- perche fe la JMuta andaffe ne Ila fìl- 
laba della Vocale antecedente ,eia Liquida 
nella fìdaba della Vocale fegttente,la Vocale 
antecedente mai farebbe br£ue,S>g* Ob-Itt©> 

Ab-luo &c, M 





_ Eccettione II. 

1 Quadrijugus rapiturSByugus coniugitur itti 
Jn quibus 1 duplex non eft>fedCop>najtmplex 
xSubijcititS'Subicit Mcunt in tarmine Vate** 

Traduttione • ^ • .jg, 

1. Quadrijugus rapitur, drii» Quadrjugus 
fifabreue , Bijugus coniungitur illbbi, /» 
Bi jguus congiunge quello, cioè dn , in 
Quadriguus,er bi in Bij Ugus fi 'fanno.- breui, 
in quibus(dicìionibus)noneft duplex>fed 
fimplex confona , nelle quali parole la let- 
tera (l) po/ìa ih mex.x.0 alle due Vocali non 
è doppia, ma [empite* Condonante • 

2. Vates dicunt in cannine Subijcitj& Su- 

bicit, li Poeti dicono nel Ver/o Subijcit^ir- 
ce mio lunga la prima fìllaba, tSf Subicit/à- 
cendola brevfé 

ìpiegatione . 

1. Quadrijugus rapiturì Bijugus coniungi- 
tur Mi • In quibus (I) duplex non eft>ied 
confona fimplex^ è detto difopra^be quan* 
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fi trcua la lettera(l) in mezzo a due Vo- 
cali vaglia pe^due Confinanti y e che puntò 
la prima di quelle due fìa lunga.Si eccettuane 
però quefli due nomi compofti Bijligus , W 
Quadrijugus, nelli quali la Vocale (I) che 
fta in mex.*.0j non è doppiala fimfUce Qow 
fonant*~J « 

js>ue(ìt VerbrAbì)CÌo(gettar Untano per 
irayAdi}Cio (aggiungere) DBijcio (gettar d 
baffo) REijcio (cacciar in dietro) Subijcio 
{Jottoporre ) fino compvfii dalle prej> f jfittvni 
Ab, Ad, De, Re, Sub Sccedal Ver(?o(la- 
ciò) fi noti per tanto* cbe tali compofii hanno 
la prima fillaba lungaife fi fcriut^no con due 
(l)come difcpra fino fegnatì , ma fe fi feri- 
nono con vn (l) filamente carne ftfuolfare 
da Poeti in Ver fi , hanno la prima fillab/^ 

breue v. g/Abicio>"Adkio,Dfiicio> Rei- 
ciò j Subicio&c. 

Regola IV. delti Preteriti di due 

Sillabe^» - 

J. Preeteri 'a affumunt prima difjyllaba lunga, 
zStOìdo,fcindoìfcro rapMt>bibo>find» prioreu 

*T raduttione . 

i. Preterita diflyllaba affumunt primam_j 
(fyllabam)Iongam> // preteriti di duefilla- 

be ticeuono la prima fillaba lunga>cioè hanno 
la prima fiUaba lunga • 

x. (Haec Verba)Sto J (ias, Do,das, Scindo* 
diSjFercfersjBibojbisjFindOjdis, rapiunt 

priore$(fyllabas in prxtctitis)que/ìl Verbi 

£ * Sto, 




Sto, ftas, Do, das, Scindo, dis, Fero,Fers# 

Bibo, bis y Findo,dis > abbrcuiano te prime 
filiate netti preteriti • 

Spiegatione . 

1. Preterita affumunc priraani di fiyllafeJLJ 
longam • Li preteriti dt due Jillabe hanno la 
prima lun#a v.g. Veni dal Verbo Venio, w?5L' 

> Vidi rf* J J^Vr^ Video, vedere , Vici 
^/ V<?r£<? Vinco, vincere, &c. ^ 

2. Sto,Do,Scìndo,Fero,rapiunt Bibo,Fin-s 
do priores. Li feguenti preteriti però hanno 
la prima breue , benché fiano di due Jillabe 
perche fono eccettuati* v g. Steti, dal Verbo 
Sto,ftas, (lare in piedi* Dédi dal Verbo Doj 
das , dare* Scidi da Scindo, dis , fpaccare , 
Tuli dal Verbo Fero,ferSj portare , Bibi da 
Bibo,Ws, beuerey Fidi 4* Findojdis , 

o*r<? , perche f e que fio preterito naf ce ffe dal 
Verbo Fido , fidar fi y ballerebbe laprin^ 




Offeruatione I. 

£>ulfi deue auertireycbe molte voci di due 
jillabe , potendo ejfcre bora preferiti delflm- 
peratiuoyhorapfefcnti dell' Infinito^ tal 9 bora 
cafi de nomi y per non errare nella quantità 
delle loro prime fillabeyfi deuono diftinguere 
Y.g.Veni,/* 'V preterito batterà la primalun- 
& a \ f e * P r *f e *ite delC Imperatiuo hav.erd la^y 
prima-hreue . Così ancora>Legiy fe fard pre- 
dente dell'Infinito paffiuo hauerd la prima 
breuè'y fe fard Datiue del nofme LeXygiSyba- 

<£ - uetd 




* 
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ver dia prima lunga , Vifieffo puoi diffidi 
quefia voce(^o\\\)la quale fe farà preterito* , 
batterà la prima lunga, e fe farà alcuno de 
cafi del nome NouUS>a,um jbauerà la prima 
breue &c* 

* 

- 4 » * « 

Offcrttatione li. 

Si noti quììCbe V Infinito prefente (Dèdi) 
del Verbo p affilio Dedor, perche fi confonde 
col preterito (Dèdi) dal Verbo Doydas, bi- 
f%na difiinguere > bauendo quello la prima 
lunga in virtù della regola decima* come 
fi vedrà > e queflo la prima breue e/fend* 
■preterite di due fillabe eccettuato > come fi è 
detto . 

Appendice • 

l*Abfcidity4bfcidit modulatur vtrumq;Poeta 

- 

» 

^ .^ Traduzione . 

i. ì^oeta modulatur vtrumqiie Ablcidit y 

Abfcidit* il Poeta canta l'vno,e l'alti o } cioè 
fa breueyè lungo ^ci ìtn Abfcidjlc . 

Spìegaticne • ' 

i.Abfcidit, Abfcidit modujatur vtrumque 

Poeta.^uefio preterito compi/io Abfcidi ha 
la penultima cemmune , quando nafee dal 
Vetbo Abfcindo , ha la penùltima breue } 
quando però nafi e dal Verbo ABfcFdo ha la 
penultima lunga . / n prò fa nondimeno que fio 
preterito fi fuol pronunciare con la p enultima 
■ ■ breue v.g. Abfcidi &c. \ 

\ 

t \ 
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Regola V* 'delti Preteriti , che radop* 
piano la prima fillabtu» • 

l.PrtterìtZ geminet fi prima,corripe -utramqì 
Vt parto peperr z. vetet id nifi confona bina 
$.Cedócectdit bah et tengami eu Pedo pe$edu 

■ 

T radutttone l 
r. Si praeteritum geminet primam (fylla> 

barn) fe il preterito raddoppia la prima fil* 
labatcorripe (tu) vtramque (fjdlabam) vt 
]?3LrioPeperi,abbreuia tu tinaie l * altra fiU 
laba v.g.t > ario J ris,.Pepen con le prime due 
fillabe breur* 

z.Nifi bina Confona vetet id,Je due. Confò- 

nanti non vietano ciò • 

3. ( Verbum) Cedo>di$ihaber ( fecundanr 
/ylìabam Jongan* in preterito (cecidi , il 

Verbo C$do,3is> ba ia feconda fillaba lunga 
mei preterito cecìdi, ceir ( Verbum) Pedo, 
dis( habet fècuwdam fylJabam) foifgam hi 
preterito Pepedijcome ambe UVerbo Pedo 
liba la feconda fillaba lunga nel preterito* 
Pepedi. -< 

Mtegatlontl 

r. Praeteritum geminet fi pr imam corripe 
vtramque> yt Pario,Péperi . Li preteriti 3 li 
quali raddoppiano la prima fillaba fanno 
breue layrima t e la feconda^. g-Pèpéri dal 
Verbo^Phio (panorire)Qècim dal Verbo 
Czno ( cantare ) Tétigi dal Verbo Tango 
{toccare) tTc 

C . . a -Ve- 
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x.Vetet id nifi Confona bina . Li preteriti 

j>erò> che raddoppiano la prima Jìllaba, fg_j» 
dopp» la feconda. Focale hanno due Con fo- 
nanti fanno breue la. primate la feconda lun~ 
ga per Pojtiione v. g, Cucimi dal Verbo 
Oirro(c0rrer<?)Mdm6rdi da Mordeo(*«cr- 
«ter*)Pop5(ci da Pofco {chiedere); C^c* 

3- Ccdo>cecidit habet iongam > ceu Pedo 
P epedi * // preterito CécFdi> W il preterito 
Pépèdiibenche raddoppino la prima flUba, 
nondimeno faranno breue la primate faranno 
lung a la feconda per Eccet itone*. 

Regota yi- detlì Supini di due 

, ijCanfla fupina volunt prima dijfyllba longà, 
i~At ReonV CieotSerOti? lre,Stntq; Linoq; 
TDo,Jì>ueLO,t2'orta Ruo breuiabunt riti priore/, 

Tradùttione • 

i.Cnncla fùprna di ffylhba^tttttili fupini di 
due /^ifaxyolunt pri roani ( fyIlabam)Ion- 

gam y. voglÌQitoJla prima filaéa lunga 3 cioè 
hanno la prima fittaba lunga . 

2..At(haee Verba)R eói',r is,& Cico,es, Se- 
TOitis, & Eo,is,& LmOjis^& Sino>is> Do, 
das>, Queo,.qiiis , & (compfofita) orta (à) 
KuOjis > ritè breuiabunt piiores fyllabas 
)in fupinis) Ma qttcfli Verbt Reor,ris^& 
Cieo^es, Sero, ris, & Eojisj & Sino,is, & 
Lino>nis, Do,das> QoeOjqu is, * // compofii. 
da Ruo,is, raggion euolm ente ab b temeranno 
le prime filate netti jupim . ' V s 

vi T ^Kn 



B 4 ty/r- 
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Spiegatane • 

1. Cunétafupina voluntprimam diffyllaba 

longani • Tutti li fuptni di due fillabe hanno 
la prima lunga Motum da MoueOj monete^ 
Vi fu ni da Video.* vedere . 

2. At Reor,& Cieo,Sero, & Ire>Sinoque> 
Linoque, Do> Queo, &orta Ruo breuia- 
bunt ritè piiores. JsHiefìi noue fupini di due 
fìllabeyCbe feguono y hanno la prima breue per 
Eccezione • Ratum dal Verbo Reor 5 pén? 
fare, Citum da Cieo>mouere> della feconda 
Coniugatione>percbe Cicum da Cio^is* chia- 
mare^ della 4. ha la prima lunga . Satum da 
Sero y feminare, ^Itum da Eoj andare y Si- 
tutti da Sino y permettere , Litum da Lino, 
vngere > Datum da Do > dare , Quitum da 
QueOj potere, Rutum dalli componi di Ruo 
rouinare , cader con furia > W alle volte an- 
cora mandar in rouina y effendo anche tran- 
fitiuo Jpecialmente in Ver/o v* g* Diruttim 
rouinzto ) Erutum^ cattato con fuma, Obriì- 
tum y oppreffb y wc. del refto il Verbo Ruo > 

ha H fupino Ruitum • 

Offer uatione J 

<ghtz jfauuetta, che il fupino NotUIM è 
equ 'iuotO) potendo efler accufatiuo {ingoiare 
del nome fuftantiuo Notns >i{j7ento Scirocco) 
che ha la prima breue tyc* . 



Re- 
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'Regola yjl. dclli Supini, chè paffatio j 

due fillahz^» • 

ì.T/turn prò ducuti t polyfillaba cunfla f tifino, 
7>i De vi preterito fernptr producuv.r itum „ 

3. Agtiitus dgnofcOyCognofco cognitus c flirt 

4. Cgtera corripies in itum qu<*cumq:fupina . 

* 

T raduni one . 

i« Ctmóla lupina polifyllaba producimi 

VtUtYlj tuttili fupiniycbe pajfano due filiale * 
fanno lunga la Vocale V > aitanti al! a (ili ala 
turo • 

2«Setnper producimi Itum de preterito tri 

fempre fifa lunga la Vocale I. nel fupino ter- 
minatovi \xxxm x del Verha> cfr<* fa nel pre/e~ 
r.itoyw i . 

?. (Verbum) Agnofco* fcis>& Cognofco> 
fcis,> effert (fupiniim) Àgpitom:>& Cogni- 
ti! ni, UVerbo Agnofco>fcis, & Cognofco* 
fcis, /Ir Agnitum* & Cognituni 

co» /ì-t Vocale I. breue auanti alici fillaba^> 

tum . ^^Kfc^ 

4.(Tu)corripies quietimene cererà fnfpìflvi 

(finita) in itum > farai breue qualunque 
altro fupino finito in Itum ycioè farai breue 
la Vocale l.auanti alTa /Fiaba tum in qua- 
lunque altro fupino finito in Itimi. 

Spiegati one * 

J. Vtum producunr poiifyliaba cuntfa fit- 
pina . Li fupinty eh t p affano due filine* (cul- 
minale in Vtum fanno lunga la \ orate (V) 
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pofla auantì la fittala, tum v. g. ArgutUtll 
dal Serbo Arguo (riprendere} 

hi fupini y che pajfano due (ili ah e termi- 
nate indtutìhfé nafcono da V erboyche faccia 
nel preterito{\\'\)con /'(\0 Confonante fanno 
lunga la Vocale (I) pofla auantilafi'laba 
(tum)v*g. Cupitum dal Verbo Cupio (de 
fiderareyPetìtìinvda Peto(,cbiedere) Audi- 
tum da Audi&(vdire, obbedir*) 

3* Agnitus Agnofco^ Coguoteo Cognitiis 
eifert . ^ueftt due f upinì Agnitum> & Co- 
gnitum y benché nafcano dal Verbo* che fi 
nel preterito (uì)con l 9 (VyConfónonte y non 
dime io fanno breue ie Vocale (I) auantì la 
fillabaytvmv* Li fupini poi y che nafcono d 
V erbo^chefa nel preteVt'j(\\-i)con l y (V)Vo~ 
caicy fanno breue la Vocale (I) pofta auantì 
alla filabaytum v.g.MonitunT,Tacitum& 
4- Cecera corrip/es ia-itunr qtisecumque 

lupina Tutti aliti fupini termin ai^ 
(Itum) parimente fanno breue là Vocale (iy~ 
p fta auantì alla fillabaytumw.™. credutimi • 
da Credo ( credere) redditum da Reddo* 
(rendere) additum da Addo ( aggiunge*** 

re) &c*. 

■ 

Ojjéruatione*' 

.- * . ■ 

Si noti qui* che il fupino Conditum puoV 
efjerequiuocoy poiché fe deriuerd dal Verbo 
Co\ldoydis(naf ondereyfàirì^are) Jard bre~- 
ue U^Vocale ([) auami la fdlaba^ tum ■ Se 
poi deriuerd da Verbo Condio,dis(cWj>#v 
* imbalfumare^hauerà la fillaba(d\)lungx%- 

Re- 



ss 

Regata Vili- dell'i Z>eriuatt - 

V*Der'tuata patr is natu ram. verbo, ftqutmtur 
< it.M.obilisyiS' Fomejilatejrnayas reg ul -det, 
^uaquiorta è. breuib-gaudetpróducereprimà 
' 3CorrtpiunturArifta,Vadù>[opor y atq;lucern* 
Mai*.licetJongjs, vfus te plura.doc ebfc*. 

Traduzióne 

tv. Verba deriuaca fequuntur naturam.Pa- 

tl'iSyle parole, deriuate feguono la natura* del 
padrejCTO? la quantità: del fuo Primitiuo i-.. 
àMòbilisilis»Fomes>tis,Laterna,ne,acRe- 
glllaJ*>Sedes,dis> .qzte-fìi deriuati Mobilisi 

lisjFomes^cis^LaternajnejacRegiiIaJejSe- 
dès,dis,quamquam orta é(pnmitims)bre- 

uihuSybeneòe. nati da primttiuiyche. hanno la 
prima breue > gaudent producere primani 
(fylhbam) godono di far lunga la prima fi- 
iahaycirf hanno la primafillaba lunga- 

3Arifta,e>Vadum>i,Sopor J ris J atq, , Lucerna, 
tt£,licet naea(à paenbus)Iongis compitili - 
tUi ( in primis fyllabis ) quefte parole da i- 
«a/?Arifta>e^Vadunbdi>Sopor a ris,l;ucenu 
nse> benché 'nate da primitiui > cbe. hanno la 
prima liinga,Jf fanno breui nelle prime fi-labe 
Vfus docebit'te plura/t/tf t'inffgnar à più 

Spiegati otte.** 

■ 

Deriuata Patris naturam veibafeqin:n~ 

tur'. ÌJe patoie. deriuate ritengono la quantità 
deifuoi :FrimitiiiijCi(jè fe vna parola nafte da 
vn V 'tr'eOfda vnNome^ò altra^bc babbia. la 

\j § prima* 
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prima filUtba breue*detta parola hauefà e/fa 
ancora la prima breue, V.g.Légebattl,Lége* 
Légito>Legam&TC.// quali deriuati hanno la 
prima breue * perche- dertuano dal prefente 
LegOyche ha la prima breue • Se poi vna pa~ 
rola nafcerd daVerboyò Nomeyche habbia la 
prima lunga > e (fa ancora batterà la primari 

lunga* v.g-LegifTcm>Legero>Legine &c\ li 

quali deriuati hanno la prima lunga* perche 
nafcono dal preteritoLegi*il quale effendo di 
due fìllabe^ha la prima lunga tSTc. 

i. MobtliSj & FomeSj>Laterna> ac Regula* 
Sedesjquamquam orta è breuibus gaudent 

producere primati] . Li feguenii deriuati 
Mobilisi mobile*Fon)£S*l'cfca>Latema* lan- 
tema> Regula, regola y Szdzs,fedia*babtta- 
tiotie* benché nafcanà da primttiuiyche han- 
no la prima breue ,non 'dimeno e/Jì hanno la-> 
prima lunga* perche fono eccettuati * 

^Corripiuncur Arifta,VadunijSopor^atq; 
Lucernajnatalicetlongis.Vfus te plura do- 

czbìuM contrario quefi' 'altri deriuati" Ari- 
fia, fpiga y Vadtim, acqua bafla,guazz.c* So- 
\>ox>pnno* Lucerna., lucerna* benché nafcono 
da primitiui* che hanno la prima lunga*non- 
dimeno effl hanno la prima breue per Eccet- 
tione<Del re fio quefta regola j 'impara meglio 
con Cejjercitio • 

Offerii citi one l 

Si offerui intorno alla fudetta regola* che 
ne* Verbi * lì quali hanno il preterito di due 
fiHabe* fpeffo hanno li deriuati ciafeuno da 
T* r fa* perche qutfìi deriuati fino material- 
■ mente 

» 
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mente Jimìlt fra dì loto. Per non errare nella 
quantità delle loto prime fillabe y fi deue vfar 
ili flint ione yfia per caggiond* eflempio Leg itj 
Fugit^Euenit yfederiuano dal preferite Le- 
go* Verno, FugiOy baueranno la prima bre- 
ue>ma fe deriuano dal preterito Legb Fugi f 
V Cniy batteranno la prima lunga . Vifteffo 
accederà nelle parole Legere, Molière* Fu- 
gerej che diuerfamente pronunciate poffon* 
e JT er prefenti con la prima breue j e pajfatt 
con la prima lunga « 

» 

Regala, IX. delle parole compofìe ì 

I* Legrmjtmpliciù retinent compofla fuorttm 
Vocalem lice/, aut Dypbtongu fyllaba mutet* 
i.DeierOifedluro dat Peieroq y ìnnuba Nubo, 
Tronubaq; atq; Hilu Nihilù dat [emifrpitus 
Soj>io:fatidicuj,fratre[que d Dico creantur * 
iVarticipaleAmbitu. abltu intcr Ioga re pone* 

^■fc^^ Traduzione . 
i.Verba compo/ita retinent Jegem ftio- 

rum Simplicium , le parole compone riten- 
gono la quantità de [mi [empiici > licet f y 1— 

iaba mutet VocaIern>aut Diphtonguinlj , 

benché la fìllaba dell'i compofii muti la Vo- 
ca!e,ò il Dittongo delti [empiici . 
i. Scd(Verbum)Iuroja$jWrf il Verbo Iuroj 
as, il quale ha la prima lungà? dat Deiei'O* 
asj& VeieroyZSy/a in quefti Componi Deie- 
ro } zs 3 tsr Peiero, as col^e, breue . Nubo, 
bis,(dat)Inmiba,se,& Pronuba, bae,./* In- 
nuba,a?,er Pronuba,ba?j col,nu 3 breue,atquc 
Hiliim J li,dat Nihilnnw HilumAUfa Ni- 
hilnm col^hìybreueìSopiotfis dacSemifopì- 

cus, 
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tus, il Verbo Sopio^pis,/* Semifòpitufccor 

{OjbreuetFatidicuSjèc {tztxes-yqueftp compo- 
(ìo Fatidkusxr gf altri , i quali hanno- il > di y 
'breue creantur à, Verbo. DiC0yCh,/t creano* 
cioè vaftonoJal Verbo I}iC0,,CÌSo che.ba tèi 
prima, lunga . 

3.Repone(tu) inter longì)annoue.ra tu fra-. 
Hungbi y cioèfà lungo Participiale Arni) ?- 
tum-,/7 £ aHùìpjàU. Àmb4tus>,ta> ttim, dot- 
fa lungo s b i,in Am b i tus, ta> tu m (qu od , na fc i- 
tur à:fupino)JLtum>*7 nafce.dal fupmo 
ItUKijcbe.ba laprimajreue 

Spiegati otte «. 

i . Legem Sim-pheium retinent' Compoffo 
fuor.um ; Vocalem licet, aut Di phtongum 
fyli'aba mutec Le parole comp <fte ritengono 
la quantità de fuoiSemplki>bencbelaJìUaba 
muti laJfocaleyò ii Dittongo v^g.Cano Ver 
ho fempltce (e figmfia cantare) iba la prima 
Vocale bruite >. quando qutfo Verbo fi com* 
pOHela.medc/tma Vocale è parimente breue , 
benché fi muti V(E) in (l) Concino , Ao 

cmo &c jà 

z» Si eccettuano da que/fa Regola li feguenti 
c*wpofti y li quali benché nafeano da parole 
fa mplici y cbffianno la primxlunga y jtondi- 
mtno effi mutano quella Focale Junga in fot* 

Uty y. g. 

T)tie\-o>. giurar fantatnent e ) , Til# .^ 
Pelerò , giurar falfo, ) da lur0 - 

Innuba* chi mai fi è maritata ) 

J? ronùba> quella >c he mena la )^4.Nùbo?. . 

A [moglie > <icafa del Marito ) 
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Nihalum (niente) da Hi l urti . 
Semifópitus , c hi fi rifue?) . c ^:^ 
glia col Jonno d gl'occhi)^ So W 

T<&tidicus>cbi dice la' ventura ) 
Caufidrcus) ) 
IuridYcur ) Auu9tat0 • )^ Dico; 

M'alediCUS^c^/ dice male ' ) 
\cviàucvi9ychi dice il vero ) 

5. Participiale AtnbTcum ,ab Ttutn inter' 
Jònga repone • £>ue (io participio Ambìcus 
{jùrcondat'A che 'nafce dal ^ltìimyb* la fil- 
laba,bi, lunga> bencbe^lmm babbi a la pri- 
ma bteue 

OJJeruatione r v 

. Si no/i quache il participio AmbitUS di»- 
uerfamente pronunciato fi confonde coierie-- 
cufatiuo del nume Ambìtus,tU5i il quale ba 
la-penultima breue Alti fritti m ( ambizione )i 



Regola X . delle prepofitioni nel 

^ compofto «• 



YT,ogaAide i eJe>dÌxprM*rdmmo i atq^ 
ySit. re breue^.at refrt à 'fgs producitofemper 
j .CorripeVto Grxcu é.producesritè Latini* 
TiCitratie ^/unduj,/ugioNèptifi;Ncpofq; 
Et feftusi fcriifàteerrfanumqutfrearu^uus' 
Wijcepro/èéio'addèjpariteraypfoeellayfrv/er^- 
Mqlpropago genuj'S. propagò prmabe Vitit 
$ì propino variajprocUTOìpropago'ptop^udor 
iX}Córripe^b 3 Wreliquai>i 1 .ob/iet nifi cafona- 
bitta: V 

/unti dd,vel,In } Ob> fetiSub'ì Sttp " r, Art- • 
tequeCircum** Tra-* 
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T/aduttìone ♦ 

i.(Pratpofitio) A,De>E,Se^Di (ed Ionga) 

la prepofitiune AjDe,E>Se>Dijf lunga . 

a, Praeter Dirimo,& DifeniiSyfuorcbejdh 
tn.T>lrimo > e^d'hin Difertus> che fono brevi • 
3«Sit breuis. propoli t io, re> fia breue la pre« 
fofitiontyXt 

4« Atfemper producilo (tu) ma ftmpre fa 
tu lungo Refert(compofitum à) res>ré|>& 
Fero,lèrs,re,w<?/ j^Vrfo Referti rebat còm^ 
pufìo da. Res^reijCST Fero,fers . j 
j.Corripe(tu)Pro Grxcum y abb*euia tji il 

prò Greco* cioè abbreuia tu la préptfitione 
yno nellicompùfti Greti. 

6. (Tu) rite produces ( prò ) Latinum» tu 

giufì amente farai lungo H,prO)LafinO)CÌoè la 
prepofitione^oynelLi Compofìi Latini • 

7. Conerahe (tu) propoli tionem in compo- 

fitis , abbreuia tu 'a prepofitione prò netti 
compofli),qux crearunt>{/ quali creornoQizc 
Verba fimplicfo)que/te par olef empiici 
dus,Fugio3& Neptis,» NepoSj& Feftus> 
Fari,Fateor>&' Fanum^/W abbrevia tu^pvo 
in Profundus>pro m Profugio>pro in Pro- 
neprisjpro Pronepos, -pro in Pr.ofeflusj 
pro-/B Profari > prò in Profateor ,.pro in 
Profanus(tu) addes hifce compofiris(haec 
alia) tu aggiungerai, d quefti compofìt ouefii 
altri Profefto,& pariter Procelia^Proter- 
uus^S: Propago(cum fignificat)genus> cioè 
Profe&us,* parimente Procella^ProteruiiS 
Propigo^quando /igni fica la (ìirpe> è di-- 
fcenienMy nelli quali compofii tutti lapre- 
jofitiwe>$M>jc breve * Pro- 

Digitized by Googl 



S .Protrahe(tu) Pro pago» allunga tu prò in 
Propago Vitis(ideft cum fìgnificat vitem) 

cioè quando (ìgnifica,ò vite , ò prò pagine 

9 .Vari^W'^iMié^ócu^ Propago» 
Profundo, var"mmttoèfa breue , e lungo 
prò in Propino,as> prò in Procuro,as, pio 
itt Propago>as,pro /« Profundo,dis . 
x o.Corripè ( tu in compofitis ) abbreuìa 
/« compofti praepofltionem Ab,& reli- 
cjuas,/* prepofìtione Ab, t?" Poltre • 
x.ìf. Niii obftent bina confona, fe non fi op^ 
pe^m^a^ Cpn^nàmh y0x (praepoficio- 



m - - ~ ' — • ■> - 




iegationc 



-l^onga A>De,E,Se, Di Quando la prima. 
j>artexUl campo fio farà vna di quefie prepo- 
Jitioni'tX, De,~E,Se, DT, tali prepofitioni^ fa- 
ranno lunghi^ H|»r Amitto, perdere, Dedu- 
co, condurre al bajfa* "Erumpo, vfcir fuori 

con impeto, Separo, f eparar e, Duilio* torre 

per forza,, Ve V-.: 

*.Pneter Dirimo, atq,*Difef*u$ eccettuata 

la prepofìtione , di , /* tf»f/?* compofti 
Dirimo, [partire, Difertus, etòquente,buon 

parlatore V .>'■*•: \4 

j^Sit R e breue.^d/zio la prepofìtione, re > 
fard prima parte del compofto, detta prtyc/?- 
tiene è breue,v. g.Rèpouo, riporre, Re$ìO- 
tieo > rimwere , &c . U,' -V' 

li «. -» v i 



4-At Refert à res producico femper,re>«f 

Verbo Imperfonale , Refert, imporrare, e 
lunga , perche tal Verbo è compi fio da Res., 
Xtuche fa nett* AbLvQ,con la Vocale E lunga* 
5.Corripe Pro Grajcum . La prepojithne» 
Pro, nelle parole Greche è breue V. g. Pro- 

pontis, tidos &c. 

tf.Produces ri tè Latìnum . La prepojfìione r 
ptO> nelle parole Latine è lunga* v. g. Pro- 
ìXthr* y menat lungi., Promoueo* promoue re, 
7.Contraheqiue Fandus,. Fugio* Neptifq; 
Nepofq;& Feftus>Hari, Fateor, Fanunique 
crearunt. Hifeepi'ofecìoaddes, pariterq; 
Procella,, Proteruus^tq; Propago genus . 
La medefima prepo/jtjoneyptOy, nellifeguenti. 
€Ompofìi Latini è breue per Eccettió&e v. g. 
Profundis profondo yaltoy Profugio, fuggir 
lungi yPronepus 3 figliuola del Nepotey .Prò- 
feftllS s giorno di lauoro , Profari , pariarey. 
Profiteor,/&r profe§one >. PiòhnuSi prcfa- 
noy Profeto ,in veroycertament.eyPtócclla* 
procellaitempeftay Proteruus yproteruoytri- 
ft >ì Propago ,. la razza. «• 
«.Propago protraile vitis . Propago quan- 
do è n"me, e f/gniftea la vite , la detta pte- 
pofìtione è lu -ga*- • 

9. Propino varia,procuro>propago,profuii- 

do.J.a prtp"fkione 3 ^tOyin quefii Verbi Pro - 
pino, porger da beuerey Procuro, procura- 
re,ammnìfira rr cu fé d'altri y Propago>^r*- 
pagare , Profùndo , fparger largamente , d 
fcialacquare » è commune . 

j o.Coì t ipe AbySc reiiquas.Quae funt Ad', 
veUn>Ob>Per,SubjSupèr> Anteque, Cir* 

cu ni 
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C\\m»g>uefte fopradette prepo/ttioni fono b r e- 
ui y quando fono compofle con parolaia quale 
cominci per Vocale v.g^Abeo , partirei an- 
dare , "'Adoro , adorare ,"inuro > marcare, 
Jegnar con f:rro caldo , "Obeo> morire , Pè~ 
reo> ■ ptrirvySùbccfy andar fotto } fojt 'entrare* 
Supéraddoyfopragtungere > Antèfero > pre- 
fi tire , anteporre > Orcumagp- * menate in- 
torno* * 

i r»Obftent ni/TConfóna Bina J> fopr adette 

prepofiti'ini però fono lunghe , fe fono compo- 
ne con parola , la. quale cominci per Confo- 
nante v. g.'Abfilìoy difioftarJi , "Admoueo 
accoftare , "Infermo .. feruire , "Obfe<juor 
compiacere y Permuto ?• barattare , Sub- 
traho, fottrare y Superueniov venir foprà > 
"Antefto > /ìarinanzi, Circùmduco , con- 
durre intorno, perche all'bora preuale laT{j- 
gola terza delle due Confonanti [piegata di 
jopra • 

Jtegold XI. delle Vacali , che termi' 

nano la prima parte del 

compofio 



r. Produc A femfer compof ti parte priore • 
t*dt JìmulF.S'/imulIcrebr» breuiare mem'cto, 
4'NequidquàproduCynequado veneficaynequn 
Nequaquam, nequisyfoctofq- v idel/cet addes . 
$.Tde m niafculeum produci fìquisyibtdem, 
Sctlictt , tST Big*, 1ibicen ìV biqueyQua4rigA 
Bimusì tantidenty quidamyW compofta diet . 
6-CctnprJitiO breuiatGrtciSamotbracta teftis 

7* Sed 
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lSedMinotautus.faiitèrq\Gemttra iogH eft 
3.0 La/ium vartat producere nzmq;alioquin> 
£tqu*doq&*at quedoquidl breuiare folemuj. 

Traduzione • 

r. Pfoduc (ni) kmper,fa lunga tu femore , 
Vocalem a, la Vocale à (in) priore parte 

Compofici nella prima parte del compofto • 

aAc memento (tu) ma ricordati tu breuiare 
Crebro abreuiare fpc/fo j. fimul E> in/teme 
fEjfimuII* in/teme l'I. 

4«Produc(tu) allunga tu NequidquamjNe- 
quando, Venefica., Nequam, Nequaquam> 
Nequis>& focios,c;W fa tu lungOidtjn Ne- 
quidquam } ne in Nequando,ne in Venefica, 
ne in Nequam>ne in Nequaquam,ne in Ne- 
quis , & in tutti gl'altri ca/t fuoi . Addes 

(tu bis compofitis) Videlicet, aggiunge' 
rat tu d quefù compofti Videlicetjw*/ quale 

parimente è lunga la prima lettera E. J***" 

t.P roduc(tu)Idem Mafculeum>allunga tu 
l'in ldemyquando è mafcolino^3 , ^\ s in Siqui* 
h\ 3 in Ibidem >fci in feilieet, & bi in Biox, | 
bijtn Tibicen,bi in Vbique,dri in Quadri- 
gli/» bimus>ti /« Tantidem,qui in Qui- 
dam* & comporta diei $ e li compofii da^ 

DieSj dieìjjnelli quali la Vocale h termi- \ 
nanre la prima parte di efjì è lunga . 

6. Gtxcì breuiant O comporti > U Greci . 

fanno breueVQ terminante la prima parte 
de ltxmpotfo({it)te(iis Samothracia, ne fio, 
teftimonio Jamothiacia,i» cui è breuc la Vo- 
cale O 

74>edMinotaurus,& paiiter Geometra eft 

longum 
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Iongum J »tf,no J ;«Minotaiinis,tf' o in Geo- 
metra lungo i 

S. Latium variat O in priore parte com- 
poni ti* il LatiOìCtoè li Latini variano l\Q t 
nella f rima parte del ccmpofto , namquefo- 

lemus producere Alioquin>& Quandoque, 
ìmpercioche coftumiamofar lungo, o, in Alio- 
qu in, itr, o> in Quandoque . 
9' At foJemus breuiare Quandoquidem,w.z 
c oft untiamo abbreuiaredot in Quandoqui- 



Spiegatime \ 



i .Produc A femper comporti parte priore 

In quefta regola fi tram dell' v l t ima Vocale 
d ella prtma parte del Compofto . Quando l* 
prima parte del Compofto finìfce in, A, que- 
fta è lunga v.g» Traduco, tradurre, Tràdoj 
'eonfegnare * 

2.. AtfimulE, ma [e la prima parte del 
compofto fimfee in , E , quefta fpefio è breue, 
di rado è lunga , y. g. Tepetacio ,far tie- 
pido . 

5. Simul , I , crebro breuiare memento - 

Quando la primaparte del compofto termina 
in» I, detta Vocale fpejfo è breue V.g. Omni- 
potenSyOnnipotente, Signi fer, Alfiere , &c. 
4«Kequidquam produc, Nequando, Venefi- 
ca , N e qua m, N eq ua qu a m , N e qu is, fo ciofq; 
Videlicet ac"de . £>uefti comptfti } ia prima 
parte de quali termina in, E, hanno la Vo- 
cale, E, lunga per Eccezione v.g. Nèquid- 

quam, in vtfwo. Nefando , #cciòcbe à nim 

tempo • 



tempo, Venèfica , Strega, Nèquam, "tìuomo 
fcelerato > Ncqnaquam , à niuna mamer/t, 

Nfauis>Nèqua>Nequod,Nèquid,Necuiusj 
affinchè alcuno non, *JT ' in tutti l'altri cafi 2 
Videlicetj certamente . 

5. Idem mafculeum produc, & Siquis Ibi- 
dem^ licet,& Bigh Tibicen Vbiq, Qua- 
driga; » Bimus,Tamid£m,Quidam,&Com- 

pofta diei • In quejti altri cotnp>oftt,la prima 
parte detti quali terminano in ,1* ** V* m 
cale ri 9 è lunga, v.g.'Jdem , il mede/imo , 
quando però è ma/culmo > perete quando è 
neutro ha la Vocale, l, breue per Regola ge- 
nerale .Sìqui$>fe_alcuno, Ibidem, nel me* 
de fimo luogo, %c\YiCtt,c e rtn, certamente, Bi- 
ga;, carrette d due, Tibicen, Sonator dt 
trombetta, Vbique, da per tutto, Vbicumq ; 
però Ptù fpeflofa breue la lettera, I,Vbiuis 3 
"e?* Vbiliber figliano far lunga la lettera, I , 
ancorché Vbi habbia Pvkima commune,lìor 
tatto nondimeno fece breue in VbiuiSj 

"nel iib i.&tf.4-MeliphilIon Trinacria. Qua- 
driga? , carrette d quattro caualli,Tzntìdem 
altrettanto, Quidam, vn certo , Quef ti Com- 
porti da dies parintinte tanno la Vocale, I , 
lunga, \* g. Bidonm , due giorni, Triduum 
tre giorni i «fcatriduum , quattro giorni , 

MerTdies, mekx.ogiorno,Q^otidie, 
mente , Plfìdie, il giorno auanti , Poft ndje 
il giorno doppo, BTmus,<i* due anni,~txvxm> 
dt treiatiniBmiìS f due,Trwus,tre, &C. 

6. Compofiei , O, breuiantGrsci Samo- 
thrteia teftis . Quando la prima parte detti 

Compofti Quei Krmmn* w» * O > 1* defta 

. « .* — - • — • f e- 
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Vocale è breue> verbi grafia, Samothracia . 
7. Sed Minotaurus, pariterque Geometra 
longwm eft»Jì>uefti due compefìi però hanno- 
la Vo cale > Oblunga per £ccefticheicicè Mi- 

notaurus, il M instauro > ST Geometra, mi 

fursi/cr di terra-, 

8.0 Latiura variat,producereTiamq;Alio- 

quin , & Qirandoque . Appresoli Latini 
quando la prima parte del<.ompof/o termina 
/»,0, J<* detta Vocale alle volte è lurga,\.^ 

A licquinj ^burnenti) Quandoque ? alcuna 
volta » 

9. A tQuandoquidem breuiare folemus.^/fc 

volte è breue detta Vocale^ O , Y. g« Qttfn- 

doquidem,^»^ che * 

J>ELL > INCREMENTO SINGOLA- 
UE DEL NOME DELLA PRI- 
MA , E SECONDA DEGLI- 
NATIONfi. 



Incremento vuol dire ne cref cimento di 
fillahey Je il Genitiuo fard /ìmil* al 
minatiuo ftel numero delle fillabe non vie 
Incremento alcuno. Se .poi ti Genitiuo bauerd 
%>na j/ìdaba di piuycle il Nominativo all' bora 
vi fard vn Incremento^ e fe ne bauerd due 
di più vi faranno due Incrementi* Del refi* 
V Incremento quafi fempre ton/ìfte nella pe~ 
ttultima fillaba del Gwitmoye di tutti £ altri 
xafi fi del fingolatewme del plurali 



Re- 
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\.Cafìbus ohlìquis vix crefcit prìmaifecuda 
Corripit Incrementa 3*tamen produci t Ibeti 

Traduzione • 

i'.Prima(dcclinatiò)vix crefcit (in) cafi- 
bus obJiqm's, la prima declinatone appena 
crefcenelli c a/i obli quit cioè appena jì trotta 
Incremento (ingoiare ne i nomi della prima 
declinatone . 

2. y Secunda(declinatio)corripit Incremen- 
tai feconda declinatone fa breui gl'Incre- 
menti y cioè gl 1 Incrementi /ingoiar i della fe- 
conda declinatone fono breui • 

3, Tamen { eadetfi declinatio ) producit 
Jberij nondimeno la mede/ima declinatone 

falungQ t be,in Iberi da Iber , 

S piegati on è' 

i.Ca/ibus obliquis vix crefcit prima '. La 

prima declinatone appena ha Incremento) e 
quelli pccbi 3 che fe ne trouano fono intAjlun- 
gbh v.g.AuI5i,Aurài . 
z.Secunda corripit Incrementa . La fecon- 
da declinatone ba l* Incrementi breui in,E> 
hVyV.g.in E» Mifer a Miféiì>mife ro> Puer, 
puèriifanciullOiVr altri in,\>€ome Vir,v iri, 
C 'buomojinjV come Satur,ùitùri)fatollo . 
^.Tamen producit Iberi > <§>uejfi due nomi 
hanno l'Incremento inJB. t per Eccezione lun- 

go,v.g.lber,bèri 3 Sj>agnuolo, Ceitiber* cel- 
tibél'ifBif caino . 

Re- 
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Regola II. dell'Incremento in, AMta 
- Ter%a Declinationc^» • 

^ominis,A,crefch,quod/ìe{3it tenia loe* e/1 
^Mmfula cottila A l, er Ar fìnita,/imul r , 
Irar c u compo/ìns s Hej>ar cu Escare, Neèìar 

Traduzione . 
i< - A,crefcens nomimi quodflecèit Tertfa 

(dedinatio) eft lougum,/', A,crefcen t e,cioè 
'incremento tn » A, rf*/ »o» f ,^ f 
1 <»rx« decltnatione è lungo • 

Ìl ( / Tu ? S 1 !^ ? tu farai brcui , nomina 
Malcula (finita) AJ,& Ax,Hntmi Mafcoli- 
ntfimti w,A\,&Ax,cì<iè farai breue l'incre- 
mento /ingoiare in, A, nelli nomi Ma/coltni 
della terza declinatione finiti in Al, er Ar, 
&fìmul ( còrripies ) Par cum compofitis 
Kfc^ar cum Baccarà Neclar , cum Vade, 
MaSjS^lnas^ /«/fwf y&,vfi breue l'incre- 
mento i^fep» nomi della terz.a,par, 
ns, con li fvot comj>o(ìi Hepar, hepatis, 

con Baccar, Necìar,ris, co^Vas, 
djSjMasjriSjesr AnaSjAgatiSjCiu iunge(tu) 
& Lar, & Iubar, al wriì&zgiungi tu, £ar> 
Uh&lubzr, ris, ctoé fa Mue l'incremento 
t*hA, in queflì due ncwi,lM§cis, vr Iubar, 

■ ns , A 

Spiegatione , 

i.Nominis, A,crefcens quod fieli Tertia 

longum eft ; V Incremento /ingolfo e in, A, 

-della 
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della terxat declinatone è lutfgo,y, g. Ve&i- 

gal, gali** Gabellai Pietas>tàcis,/j«/<rfj .Vo* 
luntà3$w^&2tf volontàri volere . 
». Mafcula corripies Al , & Ar finita fì- 
mulque Par cuoi compofitis, Hepar, cum 
Baccare Nettar Cum Vade Mas, & Anas, 
cui lunge Laremque, lu\ax<{wM Jeguenti 

nomi Mtfcolini finiti in AU& Av>con molti 
altri hanno ? Incremento in , A , breue per 
Eccttticne , v.g. Annibal, balis, Annibale* 
Saldali*,// /ale, Amilcar, caris, Amilcare 
Padre di Anibale t ì 3 SLY 3 p3.riSyfimile, vguale , 
paio, ò coppia, Impar, imparis, dijj 'ugual e» 
con gl'altri compo/fi da,V>2r, paris, Hepar> 
Hepatis/c^a/o,Baccar, baccaris,H/?rfo cojì 

detta contro giuncante fimi, Vas,vadis,yfc«r- 

rJ* Mas, m ar is, il Mafchio, Arias, Anàtis, 
f Anatra,l.M)Llùs>vn fiume d'Arabia, Iu- 
barAubzrisJofplendore. 

Offeruatione . ^*f* 

5/ fiOtiyCbeiPàrtSjcafi plurali di Pitti pa- 
ris, // quali hanno la prima kteue in vigore 
della fudetta Regola , ty&gh e Jt confondono 
conyVavtSyfeconda pejm* del yerùoVarco, 
che ha la prima lunga* fanno Infogno di 4t- 
ftintione 

Regola IllJ'deW Incremento $in$ó» 

%re in 40& AsMU Ter%a Dc- 

clmmionc de Nomi C reci . 

\.Jtquot$6'AiGr*cu breue poflulatlncremitZ 

t*S } quotiue finitum> fi Confina ponitur ante* 

5. Et 
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3 >Et droprax,antraxìatrax ci. fallace climax 
H/y atacem,panacc,colace, flyracemq'facemtf 
jitq;abacem,corac€,phtlacé,compofiaq^necle • 

T raduttione . 

i .Quoque(nomen)Gra?cum finitum, A,& 
As j Terti* declinationis pofhilac Incre- 
mentum breue, ancora il nome Gtcio finito 
in AiVT As,del'a terza declina tiene d^man* 
da f Incremento, A,bret& . 

i.Quoque(nomen) finitimi (littera)S.*#- 

cora il nome finito con la lettera , S 3 poftu- 

Jat Incrementimi breue in , A, domanda 

V Incremento breue in, A,fi ante, S, poni tur 
Confona, fi auanti alla lettera, %, fifone, 
cioè vi è la Confonante . 

3 (EtpotfuJant Incrementum breue)* ri- 
chiedono l* Incremento breue (haec nomina) 
quefli nomi, Droprax , cis, Antrax, cis, 
>i^rax,cis,cum (hoc nomine) Smilax, cis, 
con quefio nome Smilax, cis, Climax, cis, 
iiecìe (mi his ( nominibus ) aggiungi tu 4 

q u efì in d mfltajcé m , P a n a c e m , C o I a c c m , Se 

Styracem,& Facero*& Abacem,Coracém, 
Phìlacem,& comjJÓlìta, cioè fa breue V In- 
cremento ancora in queftipomt Atax ,<cis, 

PanaXjCis* e ne Compojfma, Philax &c. 

Sphg<xtiont% 

1 . A quoque, & As Graecumìfteue poftu- 
Jat Incrementum. Li nomi Greci -fòie: ti alla 
Terza declinati ene delli Latini J0M in, A, 
V in, As , hanno l'Incremento brew, v. g. 

C * • Poe- 
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Poema, poematìs,ì/ /w«*>Thema, thema- 

tis,// tema (Fc. 

a. S, quoque finitum , fi Confona ponitur 

ante • Li nomi ancor a finiti con la lettera^, 
hanno l'incremento breue , fe però prima-^ 
dell' y S, vi farà la Confonante, v. g. Trabs, 
trabis, tratte, Arabs, aràbis, Jtrabo , 

3. Et Droprax>Antrax>Atrax cumSmilace 
C li max ; H is A taeem ,Panacem,Colacem , 
^ityracemque,Facemquej Atquc Abaccm, 
Còracem, PhilacemjCompoftaque ne#e . 
JJ feguemi nomi hanno parimente l'Incre- 
mento breue, v. g. Dropax, dropacis , Un- 
guenti depilatori) genus > medicamento , che 
pela, Atrax, ztxzcis, fiume dell'Eolia, An- 
trax>antracis , carbone Infermità, Smilax» 
Smilaci$,NaJfo,TaJfo Albero,e Fagiuol Tur* 
co, CIimax>,climacis, fcala , A tarataci s, 
Fluuim e fi Galli>fNarbonenfis,l :> anax>naCis, 
panace berba, Fax, facis , fia<xola,torcia , 

Abax,abacis,rff/to, Corax,coracis, Cort&, 

PhilaXj philàcis,cu/}ode, il quale nonne non 
vjato appreffo i Latini,li fuoiComp6f}i fono in 
vfo, W hanno l'incremento breue, v.%.ht£\o~ 

philaxjarólophilacis^^j?^ del Orft . 

tifala IT. jàmfncremcnt*. in, E, 
della Tèr\a t>eclinatione . 

iti? crefeens numero breuiabit tertia primo , 
xVeru protgifbitur Genitiuus in enis$.lberq; 
Ver,Luteq& t ocupleJìti<£tej, mercefq', quiejq; 
hex>vtrm¥,alec,fepj,plebj,rev infuper adde 

4. El pregrinv.m%>Rr s ^rEs Gr*cum,6.Rthe- 

re, tir Aere demptis • 

* 2W 
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T raduttione • 

T.Tcrtia^declinatio)/.^ Terza detlinatioke , 
breuiabir, E, crefcens in primo numero> 
abBreuierd f,R,c refe ente, cioè P Incremento 
itty E) nel numero /ingoiare • 

x.Veram protrahitur Genitiuus in,Enis , 
*nafifa lungo il Genitim in Eri is , cioè fi fa 
lungo l'incremento inanelli nomi della .?. 
dedination'e, che hanno il Genitiuo /\>z,Enis . 
3' (Et etiam protrahitur Incrementum in 
E, in his Rominibns ) & ancona fi fa lungo 
r 'Incremento i«>E, in queftì nomi, Ìbcr>riSj 

Ver,ris,Luter,ris } Locuples a tisjH2res,clÌ3, 
3c Merces,dis,& Quies,tis, Lex,gis, Ver- 

uex>cis,Alec } cis,Seps,Cepis,Pkbsybis, in- 
fuper acide ( tu his nominibus ) di più ag- 
giungi tu à ejutfìt nomi, Rex, gis, che pari- 
mente ha t'Incremento lungo . 

•» 4.(Etiam protrahitur nomen) Peregrinimi 

fin itam,EÌ,ancora fi fa lungo il nome pelle- 
grino finito iu,El,cioè fifa lungt il nome, e he 
ha V Incremento in, E,,nel nome pellegrino fi- 
nito in-> El • 

5. (Et protrahitur nomen) Graecum (fini- 
tum)Er>& Es,e fif* lungo il nome Greco fi- 
nito in , Er , iS 1 És , cioè fi fa lungo V Incre- 
mento in, E , nelli nomi Greci finiti in Er > 

er Es . 

tf : Demptis(his duobus nominibus)^ther 

vis, & Aer> ris , eccettuati quefìi due nomi 
Ather, ris, er Aer, ris, che hanno l'Incre- 
mento in , E , breue . 

C 3 Spie* 



Spicgatione . 

i.E crefcens numero bretiiabtfi Tertia pr{- 

tno.Li nomi della 3. declinartene /anno breue 
Ì Incremento in,E, v.g. Grexj grégis, greg- 
£/'<*,PaIuis,pulueris, la poluere, Vilnus, &- 
neris , il mortorio * 

a. Verum protrahitur Gemtiuus in Enis. 

Li nomi della J. declinatane, li quali han no 
il Genuino terminato in, Enis , hanno Fin» 
crementoin, E, lungo, V-g.Ren> xk~ tirreni, 

Siren,Rrènis,Serena . 

3. Ver 3 Luter,LocupIes, UxrcsMerceCque, 
Quie(quejLe\>Veruex> AIec,Seps,Plebs, 
Rex,infuperadde. Li feguenti nomi della 
ferina fanno lungo l 1 Incremento in,E,per Ec- 
cettione,v.g. Iber, IbHt is> Spagnuolo,Vcr, 

. véris,primauera,Luter,liitzri$ forte di vafo 
Zocuples,locuplètis,ricco,Hxrcs,hxrèdis, 
berede,Merces,mercidis,mercede, Qu ies, 

, quiètis,<]uiete,Lex,lègiSila legge, Vemex» 
vertrecis , caprone , Seps, Ccpis, la/ratta » 
Piebsjplèbis>^ plebe, Rex>règis,// Rè . 

4. El peregrinimi , // nome pellegrino, cioè 

Ebraico,^ ftranierofìnito i'n t El,fa lungo l'In- 
cremento i«>E>v.g.MichaeljMicfiaèIi$i/W/' 
chele, Raphael, <Raphaelis, Raffaeli** Ga- 
briel, Gabrièlis, Gabrielle . 
%• Er,& EsjGraecum.Z./ nomi Greci della-, 
Terz.a/initi in,Ev,iS'Es,funno lungo l'incre- 
mento in, E, v g.Crater, crateri*, la coppa, 
Soter, (ocèris, faluatore, Tapes, tapetis, il 
tappe/o, LebéSjIcbetis, caldaia . 
6» iEtfiere, & Aere demptis . ^uefii due 

nomi 

■ 
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nomi Greci dellaTerz.a finiti in, Er, fanno 

br enei' Incremento in>E>per Hccettioney V* g. 

Aer, aèris^r/^ ^Btherj*théris > jfiradel 
fuoco • 

Offeruatione • 

Si noti qui in quefta Regola, che li Geni- 
tiui >Legis>Regis,Sepis>cbe hanno la prima 
lunga 3 come Incrementi in * E > eccettuati fi 
foff ono confondete con le feconde perfine fin- 
gola ti dell 9 Indicativo def^erbiyhcgojeggere 
Rego,reggere,Sepio> circondare con fr atta % 
le quali perfine hanno la prima hreue • 

RégoU V MI* Incremento in I , della 
Terqt Declinationt^ . 

i* Corripiet pariter crefiet}$> ly tertia primo 
In nnmeroz.At Grtcù patria productt in inis 
l vibeXtNefisìlisiUStgryphSiaddM famnu* 

* v - Traduzione • 

i.Paricer Tertia (Declinìtio) parimente la 
terza declinàthne,corrì\>izt s \, crefeens,/*- 
r.i hreue ChcrefcenteiCioè ? Incremento in t l» 

in primo numero^' primo numero,cioè nel 
numero /ingoiare • 

i.At(eadem declina.tio)ma la medema de» 
clìnaiione , producit patrium Grattimi (fi- 
nitum ) ;'/2,Inis> fa lungo il Genitiuo Greco 
finito in Inisjc/W fa lungo l'Incremento in»\i 
nettinomi Greciy che hanno il Genitiuo in t 
Inis . 

(Et eadem tertia declinalo) e la mede» 
fima declinatone (edam producit Incre~ 

C 4 men- 
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mentum in> l> ancora fa lungo V Incremento 
in,lj(in ms nom inibus) m quefìi nomi Vi- 
hex»cis>Nefis>dis>Lfc>tis,Dis,tis>Gryphs> 
phis > addito ( tu his ) aggiungi tu aquefti 
Samnis > tiSj che parimenti ha li Incremento 
lungo • 

Spiegatione . 

i.Corripiet pariter crefcens,/ 3 Tertia pri- 
mo in numero. La terza declinai ione fa 
breue l'incremento /ingoiare **«,I,v.g. Stips, 
ftìpis , pagai mercede , PolleX , pollìcis s 
dito graffo, Ordo J ordi'nis, Cordine Ve. 
z. AtGrsecum patrium pioducit in Inis, 

Lì nomi della terza dedinatìone perà > eòe 
faftno nel Genitiuo /«>(nis , ò pure, Ynis > li 
guati deriuano da nomi Greci , fanno lungo 
l'incremento in>l> v-g.Delphin, delphìnis, 
il Del/?no>SahmiSySztemmis>Co/}anKa>Cit- 
ti dell' Ifolajdi Cipro pjefa . la Qiftd ili fi- 
mago/la, e Coluri ijola nell'arcipelago vi* 
ci no la Morsa tSfc. 

j.Et VibexaNefis,Lis,Dis,Gryph$ addito 

Samnis . Ancora fanno lungo V Incremento 
ìn> hit feguenti nomh_Vibex>vibìci$, fegno 
di percufftone , Lis 3 litis,^ life, Dis, óìtis, 
Dio delle riccbex.xJe , Samnis , Samnìtis / 

Jbruz.zefatiefcf NesTdis>//c/rtAi vicina d 

Napoli . 



*7 

Hegota VI. dell' Incremento de nomi 
àeiUTerxa, finiti in IX. onero TX* ** 

i JxprodttcìbrcttiatoHiftrix.cuf.rnice varìx 
Coxendix, Chenixq' Cilix, Natrìxq; Calixqi 
PbryxttSrEryXyOnyXìNixìPixejifalixqìfilixq; 
S ar dony c i s, Calyicis,l arici s SfitBebrych acept 

Traduzione» 

t. Produc (tvt)fa tu lungo ( Incrementtim 
in,l, ( in nominibus finitis ) Ix> l'Incre- 
mento in t I,nelli nomi filiti in, Ix. 
x. Breuiaco (cu) Incrementi! m,!, ( in his 
nominibus ) abbreuiatu l'Incremento in,l, 
in que (li nomi, Hifh'ix>cis, cut» Fornice, 
ajfiems con qtteflo nome F r or (ìiX)CÌs, Varix» 

ci«>Coxendix>dicrs,& Chenix,cis,Ciiìx» 
cis,Natrix.cis,& Calix,cis,Phryxjgis, & 
^<Eryx, cis, & Onyx , onycis, Nix> uis, & 
Pix,cis, & Salix>cis, & Filix>cis>Sardo- 
m\xjCts*Calyx,cis,LaFÌx;cis . 

3*.Sic ancep^C? ncrementuni ) m » r * fi a 

biotcieè breue^è lungo C Incrementa in,t, (in 
hoc nomine ) BebriXj cis, in qitefìo nome 

Bebrìx* cis . 

Spiegdtiòne; , 

x.Ix produc .Li nomi finiti in,Ix,ouero in 
Yxj fanno lungo l' Incremento t_n,T,v* g. Fe- 
lix > te lìc i s ,/eltce,P ern i X ,p e rmc is,laboriofo 
ticwe, che deriua da Perni tor , perniteris> 
che figai fica anche Veloce - 

i.Breuiato Hiftiix cum Fornice Varix» 

C 5 . Co- 
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Coxendix,0'hel!xque,Cilix,Natnxque, 
CaUxgae, Phryx» &Eryx>Onyx» Nix, 
Pixqtie, Salixque.Filix, Sardonycis, Ca - 

lycis, Laricis. Li fegue mino mi fanno breue 
V Incremento in,\, per Eccezione, v. g. Hi- 

fhixjhiftricisi^owo jJ>j«s/ò>ForniXiForiii- 

' €ÌSiV*lta*arCO$ VarÌX»V4TiCl$> vena gonfiai 
<Coxcndix,COXendiCÌS,par/e fuperiore del- 
la cofcia,Chenix ,checiìcis,forie i/ mifura» 
CtUxi Cllifis, C ìlice nome proprio d'buomo 
figlio diFenice»da cui trajje il nome la Citi- 
eia» fieni fica ancora buomo di Cilici a, Sar- 
donyx»fardonycis> forte di gemma » Lziix» 
hrìcis,nome d'Albero» Natrix> natrice, Cer- 
pente aquatile» e velenofo,Cihx» bicchiere,- 
calie e,Vhvyx,frìgio»E\yx,nome d y vn monte 
nella Sicilia così chiamato da Erice,.lì fe- 
folto » Onyx » pietra di color dell' vngbsa, 
Nix>niuis,^ neue,y[x» \ncis,la pece, Sa- 
J t x , falic i s,Jal ciò, Pilix >fi 1 icis, felce >»b erba v . » 
3. Sit Bebricis anceps . £>ue(ìo nome Be- 
brix> bebricis , »o»f aPt»» , ha l'Incre- 
mento breue»e lungo, come fi mole tS^c. 

# 

Regola VIT. delV/n'cremento in Or 
della Teff* -Declinatione • 

> 

i.O crefeens numiro producimus vfapriore»- 
%*Oparuu inGrtecisbreutai. producilo magnu 
^CorripitzuGenitiuu$Oris»qut neutra dedere 
Nominai/ed produc os,oris6fit breuis arbor 
Et le pus, & pus copvfitumybos cèposW impos , 
Ad de bisCappadoc è» A IhbregèycHPrecoit,^ 
abj,Ops:. 7i j>v~ 
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7. Verum produce* Cercops, HydropfaCy- 
clopfque . 

T raduttione . 

l,Vfque(nos)productmus> fempre noi fac- 
ciami lungo* OyCrsCczasfòiCrefcentetcioè 
^Incremento in>0 (in) priore n limerò,»?/ 
numero /ingoiare, cioè l'Incremento /ingol- 
lare in y O)neUi nomi dell* tenta declinato- 
ne è lungi* 

i.Breui&CtiO/S tu- hrette x O, parutimQin no- 
minibus ) Grxcis ,Z*Omicron nelli nomi 
Greci x cioè fa. tu breue ? Incremento Orni- 



^Prodacito (tu) O, magoiim, fa tu lungo. 
/rOntega* cioè fa tu lungo Ì Incremento per 

Omegi ~ . * 

4. Corripitur Genitiuus,Ons,yf fa breue 

U Genitiuo finito in>On*> quem nomina_> 

Neutra dcdere-> quale hanno dato li nomi 

Neutri, cioè fffa,breue l'incrementò in,0, 

NeutriydìC hanno ilGenittuo in» 



S .Sed'produc(tu) Os,oris, ma fa tu lungo 

OSiOYÌs,ch è fa tu lungo l'Incremento tn>0> 

inqueftonomeyOSfOviS' 

6. Sit breuis Arbor, (ìa breue Arbor, cioè 

l'incremento in, Oyin que(l<> nome Arbor , 

r.is, &(in hoc alio nomine) esr in quefì'aU 

no »cwfLepus,ris{firbreue)Compofitum 
PaSy/ia breue il Co m po fio da Pufpodos > 
cioè (ìa breue ? Incremento in , Oi nelli nomi 
compost da PUipodòS ( & in his alijs no- 

minibus)^ !» queff altri nomi Bos, boms,> 

C 6 Comr 
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Compos,tjs»& Impos>tis . Adde (tu)h/$ , 
aggiungi tua tfwevWCappadox, cis, AIIo- 
br<wt*giVcurn Precoce, a /freme con l J re~ 
cox,cis,(& nomen finitum) Obs,Ops, er . 

il nome finito ;«,Obs,Ops . 

7.(Verum Cti)produces, ma tu fatai lung* 

(Incrementum in,0) V incremento /«, O , 

(in his triblis nominibus) in queftitrè n<r- 

mh Cercops,pi$, Hydrops,pis, Cyclops, 
pis. 

Spiegati one • 
i. O crefcens numero producimi» vfqire 

priore. Li nomi Latini della terza Declina- 
zione fanno lungo l'Incremento in ,0, net 
numero /ingoiare, v. g. Sol, Sòlis, /'/ Sole , 

Vox, vocis, la voce , Sermo, fermònis, il 
parlare , Sacerdos , Sacerdotis, il Sacer- 
dote &c. 

z.Oparmim in Gra?c rs brenia . Z/ 

Greci fanno breue l'Incremento in Omv?* 

cron, O, v.g. Sindo^Sindòms,/^»^, 
Pa J em on, Pa lem o n is, Talentone > Iaì o n, la- 

loflis, Giafone, così ancora Senònes , Galli 
S 'enoni , Britónes, popoli della Bertagna , 
Teutò-nes , Tedefcbi, Vafcònes, Guafco n i 
popoli della Francia »* 

S'PròducitO magnum.Irwow/ Greci fanno 
lungo l'Incremento in Omega,0 , V. Si- 

mon,Simònis, S/'wi«<',SoIon,SoIònis J So- 

4.Cornpitur Genitiuus,Oris,quem Neu- 
tra dedere nomina . Li nomi Neutri La. 
e quelli ycbe vengono da Greci fanno 

breue 
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vreue P Incremento in,0 quando il Genitivo 
termina in , Or is, Neutro, V. g. Marmai*, 
marmòris, marmo, Ebur,eboris, l y Amrio, 
Corp us,corpaf is, il corpo &e. 
5. Sed produc Os , Òris , /;* l'Incremento 
lungo per Eccettione quefto nomeOs, oris, 
bue ca * 

G.Sit breuis Arbor.Et Lepu's,$c Pus coni- 
^f*rHm,Bos,Cornpos,& Impos.Adde his 
Cappadocem, Attobrogem cum Precoce 

& Obs, Ops . Li feguentì nomi hanno ein- 
cremento breueper Eccettione, v.g. Arboi> 
arbòris,/ J ^/èe r o,Lepus,Ieporis,/^/>rf, e li 
Compofli vrJvg Trojjg , piede, v. g. Tri- 
pus, tripodi* , olla di tré piedi, Bos , bò- 
uis, ri BoaeyCompos, compòtis,cbi ottiene 
qualche co/a , Impos, impotis , chi no n ot- 
tiene qualche co/a , Cappadox , Cappado- 
cis, Diamajìa paefe, AJIobrox, Allobro- 
gis,SAuoiardo } PrJCCOXj prxcòcis, mata ro 
aiktntj il tempo, e li nomi finiti in Obs, t*r 
Ops, hanno parimente l'Incremento brente, 

v.R. Scrobs,fcrobis,fo fbffa, Cecrops,C e * 
cvopìs Ce crepe primo Rè dégliAteniefi & c . 

7. Verum produces Cercops, Hydropfq* 
Cyclopfque. Li feguenti tré nomi hanno 
l Incrementojungo per Eccetrìone,v.g.Cev- 
cops, Cercopis, Anima le aftuto, Hydrops» 

HydtòpisMdropi/ra, Cyclops^yclòpi* 

Ctdopt** ; r ■ 



«■ • 
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Regola. %IH* dell'Incremento in V. 
ri nomi della Ter^a De- 

clinatione-j * 

UV breuialncremètafcrettfed cafus in xfi 'n 
Vris>& Viti ab Vsreft) proiuatur, & Fur 

T radatttone . 

T.fTercia Declinatio) feretbreuia Incre- 
menta , V ,la terza Declinatane porterò 
hreui sf Incrementi m ,, V , cioè farà breue 
Vlncremento pigolare in, V. 



v ns> v uj>j «* finale nafee dal Nomina- 
t'mo.termmato, in, V s,*chè fi fa lungo P In- 
cremento l'ty 

mattone* che banm il Qentuuo tn , Vdis , 
Vris, efr Vcis, & (in his alijs> & tn «ue/T 

?.Sed breuia(tu)rncrementum f in, V, (in 
his nomùiibus}^/* tu breue l Incremen- 
to in»V % in quelli nomi, Ihtércus A tis, & Pe- 

CUS^is,^ LigUSrflS .- 

Spiegatone : * 

1. V breuta Incrementa feret . U nnmv 

- della t* Declinattone fanno. breue llncre- 
inmt*i»>y> v> -Murmtir, murmuris, ti 
wor«orJ>iFurfur,.furfuris,^/<?we>/^,Tur- 

mijturis, ìa Torto ^augello *. • 

z. bea. 
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z. Sed aCus in Vdis, Vris>& Vtis,ab V$ r 
retto producieur y & Fur, Lux* Frux . Li 

nomi della Declinatione, li quali terminano 
in , Vs i nel Nominatiuo,e nel Geni ti no in, 
Vdis , Vris, ^ Vtis, /a/zg'v l'Incre- 
mento ;;z f V, v.g.PaIus>paIudis> //z Palu4e> 

Tellus, tellurisjj/i /Vrrij •SalusjfaIi7tis J A* 

faluteycosì ancora/anno lungo ^Incremento 
in, V , que/fi tre ft0//?/,Fur> turis, il ladrWy 
Lux>lucis,la luce } Frux,tvugis, frutto dell* 
terrai . 

3. Sed breiua Ititercufque* Pecufque, Li- 

gli fque> per Eccettione li feguenti tré nomi 
fanno breue l'Incremento in, V, v.g. Inter- 
cuSjIntercutiSj cofa fra same y e pelU y Pgv 
cus,pecùdìs,la pecorajLigas,liguris,di Li - 
guria,Ligure . 

Ojferucttione *• 

Si auuerta in quefla Regola , che il Geni- 
tiuo Furis,d?l nome,Fur y còe ha l'Incremen- 
to lungo pctendofi confondere con la feconda 
perfonadel Verbo Furo* furis, infuriare y il 
quale ha la prima breue , Ji dew àiftin* 
guere t3V« 

• ■ 

Regola IX. dell* Incremento Plurale 

del Nome . 

•Dal Nomitiatiuc Plurale Ji cono/ce Je nellì 
enfi obliqui del mede fimo numero -vi è V In- 
cremetitoyò nò . Poiché fe li ce fi olii qui fa- 
ranno vgualt nel numerò 4ei 'e filiate al 
*! 0 min attuo >nw bauiranno alcun Incre- 
mento f 
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mento > fe pù « mt definti auanz.aran.no ti 
Kominatiuo nel numero delle fillabe J aU , bo~ 
ra batteranno l Incremento . 

L'Incremento Plurale puoi venire in A> 

I .plurali* cafus fi crefcit protrabeh Ai E> 
Atqi O^CQrripiesJiViverum excipe Bubut» 

* Traduttione . 

2. Si Cafus Plurali* crefcit, fe HCafo pi a- 
rale protra het A>E>& Qyfarà lungo 
PAi?E»e P03 cioè fard lungo l y \ncrement* 
i»iÀ» in E, & in O. 

£* (Tu) corripies (Tnerementitm Plurale 

in,T, & iti» V» farai breue l * Incremento 

Plurale r«*f> &*in,V-, verum excipe (tu) 
JSttbus, eccettua tu, bu>f» Bubut; che è 
lungo.* 

Spiegati art e - 
i.PIuralis Cafus firrefcicprotrafiet A*E* 

atque O : L'Incremento Plurale in, A, E, 
O, * lungOiV.g. Mufae, mufàvum,Qui,qurT^ 
rutn>Domini,domin5rum> Ambae, amba- 
rum,Res>rèri»n» Templa>templ5rum &c> 
a.Corripies I, V. MÌfaremento plurale in 
in V, bret*e>&%. Qui,quibus>Moa- 
tes, montibus,Sermones a fermonibus,La- 
cus,!acubus, Artus.,artubus . 
3. ^ueflo tkatiuo Btìbus , ouero Bòbiis ba 
? Incremento lungo per £ccettio n e . 



i ■ " 
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Qfferuatione: 

li Datiuo, e VAblatiuo fluitale > BubiK , 
parerà ali/ Gioutnetti > che non habbia In- 
cremento alcuno,effendo pari di fiUabe alla 
fua origine, Boues , ma [e rifletteranno air 
autorità dell* Alvaro , che per Incremento 
V adduce , fi contenteranno ej eludere ogni 
dubbio, e credere à vn tanto Autore . Se poi 
de fid erano di fapere per qual caggione tanto 
Btibus j quanto, Bobus 3 ih abbino la prima 
lunga,attendano le parole , che feguono, e fi 
accorgeranno dell' Incremento . E certo, che 
ogni fiilaba breue ba vn tempo > er ogni fiU 
laba lunga ha due tempi.E certo ancora, che 
Btibus, è fincopato da , Bouibus , le di cui 
prime due fìllabe (ono breuiy C ogni volta 
che due fillabe breui fi riducono ad vna fola 
p ernnxx.tr àellqfincopifjde ^a fiilaba è iun- 
%a racchiudendo in fe li duélerh'pi étetitS 
~due fillabe diuentate vna . Se pertanto la 
penultima fiilaba in, Bouibus» la quale è 
Incremento inyl,fi riftringe in, Bubus, per- 
che non fi ha da direbbe la prima fiilaba di 
Bubus» fia Incremento in, Fi fi non mate- 
ria le, almeno virtuale . Fediti Voffio nel 
Ub. i. de Analog% Cap. 1 7« 



è 
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DELL'INCREMENTO DE VERBI . 

Regola /• 

PEr vedere [e nel Verbo vi fa 1 Clncre- 
mentOi bifogna guardare alla feconda i 
perfona del prefente deVMndicatiuo, quan- > 
do tutte l'altre perfone fono vguali d quefia 
nel numero delle ftllabe, non haueranno al- 
cuno Incremento , mafe le medefitte per» 
fone auanzeranna invna/illdba la feconda 
dell' Iniicattuojbaueranno vn Incremento 
fé l'avanzeranno in due Jtllabe > haueranno 
due Incrementi &c. " 
i A crefcèsproduczdolncremeto excipe pùnto 
$iE quoqiproducuntVerba i ne refciti avvera 
CorripiuntE,ante R,tern* duo té fora prima 
f.Sed rerisìvel rere datur penultima longit 
* »Sit breuis,E> quandjt Ram,Kim ; FLò ai- 

iuntfafeqàentur x . • m+\ 

'r.Et~b*rjt ) atq;bere inVerbi breutato futuri t 
k.Corripit interdi (ieterunt>dedemtq\PQeta* \ 

Traduttiont* 

i. Produc(tu)À cr€fòen$(in Verbis )fa tu , 

la rigo l*A,cbe crefteycioèV Incremento in, A , 
neHi Verbi* 

a.Excipe(tu Verbum) Do in primo (Tn-. 
demento ) eccettua tu il Verbo Do , das, 
nel Primo Incremento , cioè fa tu breue il 
primo Incremento in,/\.,nel Verbo,T)o,<ia.$> 
5. Quoque Verba increfeentia producunt 
E, ancora li Verbi, che ere/ cono fanno lungo 

.* . l'Bt 
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y cioè fanno lungo f Incremento in > E: 
-4.Venim duo prima tempora ternae(Co- 

niugationis ) ma li due primi tempi della 
terz.* Coniugatane ^cioè UPrefenti>e gl* Im- 
perfetti in quei modi , doue fi ritraua l'In- 
cremento in>E> corripiunt Beante R fanno 
Sreue l'E * auanti alCR. 

S*Sed penultima (fyllaba in perfonis fin £- 
tis)Reris>veI Reredatur \ongis>ma la pe - 
tiuhima fillaba nelle perfone finite in Re - 
lisyouero Rere > fi da alle lunghe y cioè fi fa 
lun^o l* Incremento iu* Eypofto auanti aU'R 9 
nidi e perfine finite ìn> Reris, ouero Rere • 
d.Sit breiris* E* fia breue l'È * cigè fi facci 
breue V Incremento //^E^quando (huic)fe- 
quenttir adiunfta Ram> Rim* Rò> quando 
A queflo verranno appreso le terminationi 
Ram, Rim,Rò * 

S*Et breuiato (tu)Beri r s,veI Bere in futu- 
ri^ Verbij£rtf££r^^ Beris,& Bere 
rielli Futuri del Verbo y cioèfarai breue fin - 
ere mento in> E > nelli Futuri terminati in 
Beris , isr Bere • 

«. Interdum Poeta corripit Dederunt* & 

Steterunt , alle volte il Poeta fa breue Ste- 
terunt^ & Dederunt> cioè fa breue f Incre- 
mento in,E, in quefte due terze perfone Ste- 
terunt , & Dederunt , che per altro hanno 
l $ Incremento in >E> lungo • 

. Spiegati onci 

i.Acrefcens produc. V Incremento in,A, 
de Verbi è lungo, V. g. Stas, ftàmus, /fare, 

Amas, 
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Amas,am3rous,dd£ Verbo Amommate - 
2. Do Incremento excipe primo . Il pri- 
mo Incremento in, A, folamente nel Verbo 
Do,diS,dareyfi fa breue per Eccettiotte>v»g • 
Das, Damus, Dabani, Dabunt,Dare &c. 
5. E, quoque producuat Verba increfeen- 

tia . Ancora l'Incremento in, Eyde Verbi è 

lu.ngoy v.g.Doces>Docemus,Docè*tis,Do- 
cebam, Docèrem, Dorare &c dal Verbo 
"DoccOyQSyinfegnare, e cosi nell'Incrementi 
del? alt re Con'mgztivni Arfias , Amernus, 

Amétis, &c. Legis, Legébam, Legètnus, 
Legètis &c. Audis, Audtebam , Audie- 
mus &c. 

4. Veruni compiiMt,E,an:e,R,Ternae duo 

tempora prima . piando nulli Prefanti y'e 
nell'Imperfetti di tutù li modi della 3.C0- 
niugatione fi ritroua 1* Incremento imE } e che 
doppo la Vocale, E , fegutta la litterA, R> 
tal Incrementi è breue, v. g. Legérem, Le- 
gere, Legeris, Legsrer, dal Verbo Lego, e 
Legor, che lignificano leggere > tf* eJfer^A 

Unto &Cé , , . "' 

5, Sed Reris, vel Rere datur penultima 

Jongis . L'Incremento in,E 3 nondimeno nelle 
voct finite ;w,Rèris youero in Rère, j lungOy 
v. g. Amàreris,Legerèris,Docereris,cw* 
ancora A udi reris , Loquerèris, Profeque- 
reris &C , , 

é,Sitbreuis,E,quando Ram,Rim, Ro ad- 

iunfta fequtntuv. L'Incremento in,E,auantt 
à quefte terminationi , Ram , Rim, Rè) e 
breuey v. g* Amauéram , Docuéram &c. 
AmauérÌ£n^Docuèdni;&c.Amauéio» Do- 
cile ro 



- 
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cuerOySCC. e così ne Verbi dell'altre etnia- 
gattoni 

7. Et Beris, atque Bere in Verbi br euiato 

Futuris . V Incremento in &y nelle perfine 
feconde terminate tn Beris, onero Bere fem- 
pre è breue v.g.AmaberiSjo«<?r^ Amabère» 
jDocebéris,D©cebéie &c 

5. Corripit interdtim Stetei«nt 3 Dederont 

Poeta • Li Poeti nel Preterito Imperfetto 
dell' Indicatiuo fanno breue qvaUbe volta 
l'Incremento in>E, pofio auantt alla filtaba, 

Runt,v.g. Sterèrunti Dedèrunt, 1 errué- 

runt &c. / / che però fi puoi /are piamente 
qualche volta in vngran potma> t3" in qual- 
che graue occafione.Li principiati fe ri. t /ter- 
ranno* affatto , fin tanto che le Mufe li con- 
durranno nel monte par.naffo d defcriucre 
le guerre de Mammalucchi • 

Jt egola 11. Dell'Incremento de Periti 
7u in 1, 0, V. 

K 

s 

ì.Corripiif creftens Verbu **f>reduciturlui 
Frtterttù ijedlmus breuiatur sfarne Fe~ 
limus • 

Nolimusyjìmusyqmqibinc .compofa dabuntur 
5« £t quoduij<g)uart<£ Increrntntu I protrahc 
prirnum . 

6. R$ Ccniufìfliui po£unt variare Poet* . 

7. Qylncrernetitum produc §.y> corri fc {em- 

pir • 



Tra- 
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Traduzione* y & 

i.Vdtóm corripit I, crefce»s,i7 Verhofa 
frette l%cbe crefce» cioè l'Incremento tn»l • 
i.PraÉteritum,Iui,producjtur,/7 preterito» 
cbr termina in lui,/? fa lungo» cioè ha l'In- 
cremento in I, /«»£0 . 

3* Sed Imus breuiatur, ma »l » in Imus , 

quando è fecondo Incremento del preterito Jt 
fabreue» 

4. Deirie(tu) VeIimus,NoIimus, Simus, & 
Cojripofta>quae dabuntur hinc , eccettua tu 
Li, in VelimusjXijù» Nolimus, Si, in 

Simus, e li Compoftiycbe di qui nafceranno» 
netti quali tutti l'Increménto in» I, è lungo « 

5. Etprotrahe(tu) 13" allungami quodu is 
primum Incremcncum in , I, quartac Co- 
niugarionis, qualfiuoglta primo Incremento 
inAjdella quarta Coniugatane . 

4. Poeta? poflunt variare,Ri,Coniuncliui, 

li Poeti, po (fono variare » cioè far breue» e 
lungo il y Ri » del Coniuntiuo , cioè l'incre- 
mento in,\, nelli tempi del Qbniuntiuo ter' 
minati ìn t Rimus, tST in B?itis . 

7. Produc (tu) Incrementimi (in) O , fa 

lungo m l'lncrem40WijO . 

8. Corripc(tu)femper Iiicrementum (in) 

V> fa tu fempte breue l'Incremento in, V. 

«... - _ 

Spiegathne ~. 

i.Corripit, I,crefcens Verbum . Vlncre- 

merito in» I, detti Verbi è breue, V. g. Lin- 

qu i $, L i nqu imus,Inqu i s , Inquìmus, A ma»j 

m 
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Aroab/mus, Audif> Audiebamìfai, Legis, 
X-egìmus, &c. 

* -Producitur lui, prxmitum . Li preteriti 

terminati itti Itti , hanno l'Incremento in, l, 
lungo, Vvg.Petis,PétTubAudis,Audiui &c. 
5- Sed Imus • breuiatur . Nelli mede/imi 
preteriti però Ji fa breue H fecondo Incre- 
mento inXìCbe confìfte nella penultima fil- 
laba del numero Plurale v.g. AudiSjAudi- 
urmus,Petis, Petiuìm.us &c. 
4-Deme Velimus, NoIimuSjSimiw^quaEq; 
hinc compofta dabuntur . E lungo ? Incre- 
mento Wyìì in quefìe pamele Nollto> N oli- 
rli u s, No lice, N olle i s> V e 1 Timi s>^V elTti s >ST- 

muSjSitis, e nelli Componi da Sitnus, v. g- 

Pofsfmus, Pofsms, AdsFm us, Adsìtis, Pro- 
sTmusyProsTtis, Obsìoius, Obsìcis, Desì- 
muS) Desicis* 

5. Et quoduis Quarta? Increm£ntum,I,pro- 

traheprini um . E lungo parimente qualjt- 
tt&gita primo Incremento in } ,1 della quarta 
Conwgpùone> v. g. AudTn?us*Aud;tis> $ c. 

6. Ri Comnnttiui jasflbnt Vaf iarè foetà • 
Li F oai fanno 0 fette » e lungo Flncrememé 
intl>ntUt tempi del^modo Lomuntiuo finiti 

in,Rimus,outroJn,Ritify>g'Amaixrimus, 
Awanentis ~ \ 

Se però fi deue recitare qualcl e? oema ± 

farà bene accvmmodarfi al co/lume del Fae* 

feynel quale fi recita* cioè deuefi far breue 

l* Incremento nella f arda terminata in> Ri- 

mus > doue fi ptonuncia breue > e far lungo 

doue fi pronuncia* ò fofiuma pronynciarb 
lungone. . % . _ . . 

7-0 
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7. O. Incremetmim produc ; Vtnttt- 

' mento inanelli Verbi è fempre lungo,v.g. 

Ama* > Ama tòte > Doces, Docetote, E$, 
EQóte &c. 

S.V. corripe feniper . V Incremento in» V> 
nelli V etiti è fempre breue, v. g. Es, SutlUIS 

Potes, Poflumus, Vis,Volùmus . 
. StllThime Sillabe . 

La parola alle volte fini j "ce con due Con' 
fonanti»*? alVbora l'vltima fillaba farà lun- 
ga per fofitione v.g-Prudens . 

Alle volte finifce con la lettera doppia, c*T 
'mlCbora Vvltima fillaba parimente fard 
lunga per Pofitione v. g. Velox . 

Alle volte la parola finifce per Dittongo , 

& alFbora fard parimente lunga » V» g. 
Mufae&c. 

La quantità dell'altre vltime filiale s* in- 
onderà dalle Regole fegttenti . . i 

DELLE PAROLE FINITE IN T ,A{ 

Regola /. 

llA finita dato lofigis zdta,Poftea deme • 
Eia,quia, $. & cafus omnes+.fed protrabt 
fextum « 

5t Produci CrdCOf cafus adiunge vocandi . 

Traduttione • 

i.Dato (tu fyllabìs) Iongis (Verba)finita 
A}da tu alle fillabe lunghe leparole finite 

in 
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in A$ cioè/a tu lungo Vvltimot A, nelle pa- 
role finite in, A* 

i. Deme (tu) Ita,Poftea,Eia>Quia> eccet- 
tua tu Ita,l J oftea>EiajQuiajc ioèfa tu bteue 
fvlttmo A,tn Itz, Poftea,EiajCy Quia . 
s 3 . (Et deme tu) omnes cafus ( fìnitos A) 

V eccettua tu tutti li cafi finiti in, A, cioè 
fa tu breue Cvltimo > A, m tutti U cafi finiti 
in A» 

4«Sed protrahe (tu) ma allunga tu fextuai 
(cai uni ) // [e fio cafo , cioè f.i lungo ? vi timo 
A, nell* Ablattuo finito tn,A. 
f.Adiunge (tu) aggiungi /«>Cafus Graecos 

VOCaildt (fyllabìs) prodUClis , li Cafi Greci 

di chiamare, ctoèli P 'oc attui Greci alle {il- 
labe lungbe,cioèfatu lungo l'vhimo A, n e ll$ 
Vocatiui Greci finiti in , A* 

Spiegaiione • 

i.A finita dato longisifc parole finite in, A, - 
1 fono lutti b e , v. g Ànteà, auantt , Contrà, 
cc»/rojTrigintà>&c. quale he -volta però que- 
fti numerati hanno C -ultima Vocale, A,breue, 

i. Ita» Poftea deme,Eia> Quia . <§>uefie pa- 
role finite in, A, hanno la Vocale, A, breue 
per Jiccettione V. g. ìta,cojt, Pofte2 a doppc, 
Eia,/# via, Qiii2,perche . 
5. E tCa fu s omnes . Tutti li Cafi finiti in» 
A,hanno la V<>cale,A,breue parimente per 
Ecctttione , v. g. hasc Musa, ò V oc attuo ,ò 
Mus3L,JMufa, TempJày? Chtefe, Tempora, 
li tempi &c. 

4»Sed protrahe fextum . Oli Ablatiui finiti 
ì*tA> banno la Vocale,A,lun£a,v^'à Musa* 

D dalla 
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dilla sJMufa, ex Aqua > ddlAcqua , &c. 
5. Productis Gr*ecos Cafus adiungc vo- 
candi • Lt Vacatim Greci fniu in> A> hanno 
la focale, A> lunga, òche Jian9 della Prima 
DecUnatwne, V.g.ò JEneìy ò cbefiano della 

Ttrx.a,\.&ò Atlà",Calcà">Pallà &c. 

,* . Qjjer umane • 

La predetta Regola è copio fsffima di Equi- ' 
ucci finiti in> A * li quali talmente fi confina 
dono , che difficilmente fi diftingue y fe fiano 
Verbi y ò Nomi * fe ne pongono per tanto qui 
fotto dtftmti di molth auiòcbe li Principianti 
pofjtno ceno/cere la Uro quantità > poiché con- 
fidenti cerne Verbi hanno l'ultima lunga, e 
come Nomi haueranno fvlttma breu*>fuor~ 
che nell'Abblatiuo • 



Imperati ni de Vcrbh e C a fi de Nomi 



Tmper. 

Albi 

Ara 

Armi 

Afsà 

Aura 

Certa 

Concufsà 

Cura 

Damnà 
Decora 

Delecta* 
Densa 



Cafi. 

Alba 

Ara 

Arma 

Afsa 

Aura 

Cerca 

Concufsà 

Cura 

Damna 

Decora 

Delecta 

Densa 



\mpe r. 

Dieta 
Firma 

p" s 5- 

runda 

Tacrà 

Iurà 

Muta 

Ora 

Pensa 

Pianta 

Porta 

Pugna 



Cafi . 

Dicìa 

Firma 
Fuga; 

Funda 
Tacìà 
Iura 

Muta 
Ora 
Pensa 
PJant a 

Porta 

Pugna 

Si- 



W 
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Signa Sigila i Tracia" Tracia 
Spira" Spira Turba 



Subietfà Subieóta Vafrà . Vafta 
Supera Supera I Vita Vita.&c« 



Regola II. Delle par ole finite in £. 

i.CorripeEyi.fed Prim<e,£>uint<eg; vocabula 
produc , 

l*AtqìFame, CetèyTempe, F ermèq.Fer^ue 
4-Adde Doce,/Ìmilemq;modZ y. er mewfyU 

laba 6. prette* 
Encliticasjac fyllabicas 7 Mec ntfmalè depto 
AC bcne)produce f aduerbi* cunéìa fecund*. 

Traduzione . 



i.Corripe(tu Verba finita) E, fa tu breui 

le parole finite in , E» ctoè abbreuU tu VvU 
timo E,ntlle parole finite in 3 E* 



■ 



T. 



x.Sed produc (tu) Vocabula, ma fa lunghi 
tùli no mt Prima? Declinationis Graeco- 
rum, & Quinta; Latinorum , della Prima. 

Declinatione d*£i**6* > e della Quin$a de 
LatinifCioè fa tu lungo l\lumo, ìì 3 nelli no*.; 
mi della Prima Declinatane de Greci , e 
della Quinta delti Latini . 
j.Atque produc (tu) Fame,Cete,Tempc, 
& Ferme > & Fere , e fa lungo tu, me* /», 
Fame,te, w, Cete, pe,/«>Tempe, esr me, 
i», Ferme> & re, in Fere . 
4.Adde(tu his)Doce>& modum fimilem, 

aggiungi tu d quefiiyDoce s fSfil modo fimile 9 
cioè fa lungo» ce , in , Doce, e l'vlttm°> E, 
nelle feconde ferfone fingolari di sutti li 

D * Pre^ 
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Prefetti i dell' Impet attuo delli Verbi della 
feconda Comunione • 

( Et produc tu Verba ) Monosyllaba 

( finita E ) e fa tu lunghe le parole d'vna 
JtUaba finite in>TL* 

6. Pra?ter Encliticas,ac Syllabicas,/«erc/j< 
l'Enclitiche , e le Sillabiche, che hanno f vl- 
timOyEybreue . 

7. Nec non (tu producesV/)»-/»/ tu lungbt 
cuncla Adueibia 2. Declinationis , tutu 
VAduerbij della 2. Decimatane, che farai 
lungo tvUìm 0 Byin tutti li AUuerby della ti 

Decimai ione , dempto Male, ae Benè,**- 
cettuato Malt\» e Bcnè, che hanno l'vltime, 
E> breue • .„....! 

Spiegdticnet 

i.Corripe,E,fc parole terminate in&,fan~ 
no breue l'ultima JiUaba,v g.Dòrninea^J/- 
gnore,Setmoi\è,dalparlare,Legè,leggi tu • 

a.Sed Prima?, Quintale Vocabura pro- 
duc . li nomi della prima Decimatane de 
Greci, e della quinta de Latini fanno lungi 

r^//;«»o,EaV.g.Anchifiadè>Call!opè,Diei 
con li fuoi CompofliiY. g.Quarè, la onde,H<*> 
dié,hoggi &c. 

3. Atqoe Famey Cète, Tcmpe,Fermeque* 

Fcreque . ìfe feguenti parole fanno lungo 
l'vltimoy E/V. g. Fame, dalla fame, Cetéi 
9alene,moflrt Jwrtt7»/,Tempè", luoghi ameni 
di lefjctlìa, Ferme, appunto^ Vexz,<jua/i . 
•4. Adde*Doce>/ìmiJcmquc modum.// Pre- 
fente dell* Imperatine di tutti li Verbi della 
feconda Coniugatimi noè la %.ferfonafinr 

gelare 
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gelare fa lungo l'vltirnoy E> v.g- Docè > <f* 
Doceo,infegnare, Mone dalVerbo Moneo> 
«»«fr«rtf>Mouè eia Moaeo, muouere, Fouè 
<fc Boueo fame ntare&C- * vltimo,E., nondi- 
meno in quefte p*t fon* Cm%*gU*rdatt»Vid%i 
vedi 3 Vzì€,fta fano,Rdpond< , rtfpondt,fifa 

orette* e lungo . 

f. Et Monosylhba, te /*ro/e» d'una (ìllaba 
ìn»Eìf°no lunghet v. £J Mè> Se, Tè &c 

6. Pneter Enclitica? , ac Svllabicas . Le 
Congiuntioni Enditicbey Quj,Ne, Ve, fona 
breui per Eccezione, v. g. Atqué>Famaué, 
Sicciné » cosi ancora le aggiumioni Silla- 
biche fono breuiyVtQ, Ce, Te, v.g.Suapté, 
HiCc$ 3 Tute. 

7, Nec non Male dempeo,ac Bene produ- 
ces Aduerbia cuncla Secundx . Tutti gii 

Aduerbij finiti in » E, li quali tnfcono dalli 
nomi ^Adiettiui detta 1. Detiinatiòhf fanno 
lungo rvltiwoyEjV g. PtecìdèyplacMamente 
Mtriimè, pochifltmo • Quefti due Aduerbiij 
Bene , eST* Male fanno breue Cvltima Fo- 
cale? É>per Eccettione. 

Offcruatione I. 

Si auuertn nel "Primo numero della pre- 
cinte Regola , che molti Imptr attui della-» 
Terza Coniugatone pojffono efjer Equiuociy 
potendo effe re tant^ Verbi j quanto Nomi 
della V rima Decimatane quantunque [eritti 
Jian differenti per caggivne del Dittongoycbe 
fi ritroua nelVvlttma fillaba di qutfij Geni- 
tiuiypure interrogati di quefte Voci li Gioui- 
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(cum eft) Difsyllabon, quando * dì d*t4 

fillabe . 

• Spiegatione . 

i.T, produc . Le parole terminate intltban» 
no V -ultima Vocale lunga , v. g. Domini» 

Templi, A man, I psT &c. 
i.Brenia, Nisì cum Qnasi . ^ue/le duO( 
farole,Ni$ì,e Quasi, hanno Cvltima Voca- 
le brcue per Eccezione t2"c» 
S.Gnecaque Quincae . Li nomi Greci della 
Quinta Declinatione fanno breue l* viti ma 

Vocale , I, v. g. Palladi, Daphru . 
4.IureMihi variare, Tibique,Sibique fo- 
le mus . Jguefii Uatiui, MihT, SibT, e TibT 
tanno VvltimOì\><ornmune . 

5. Corripies Ibi, Vbi melius, Difsylla- 

bon,& Cu-l^uefle voci Ibi,VW,^ Cu-?, 
{quando è di due Jillabe però)più Jpejfo fan» 
no breue l'vlfima Vocale^ I. 




Ofleruatione 

Siojferui nel Numero i, di quefìd pe- 
gola fEquiuoco />ae/ Jtgnifìcare 
(Je non) & bauerd l'vitima breue 9 wè an- 
che nome proprio d'unHuom^yò cCvn Augel- 
lo , fecondo la f auffa , tir bauerd l'vitima^» 
lunga-j . 



Jfcgo/a /r. «fe/fe /fote itti Q, 



i*0)datur ambigui/ x.Grtca tfionoijl- 

laba ìongit , 
4*Mrgo prò caufa terHU4,fexfufq; fecund** 
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G.Jtq. Adeoyatqìldeo 7»<*/# aduerbia nomine 
nata • ... 

%,SedCito cotripiei ì Modoqìi3'Scio ) Nefcio > i3' 
immo y 

Et Duo 9> fit variti Sero 3 & coniunftio Vero . 

Traduttione. 

i#(Verbum finitum) Cdatur (fyllabis) 

ambiguis : la parola finita vi y Oj fi da alle 
fìllabe dubbie^ctjè la parola finita inyOyha 
l 'ultima Vocale dubbia . 
2. (Verbi) Graeca(finita dantur fylla- 
by-s)lotìgiS y le parole Greche finite in y O>fi 
danno alle fillabe lunghe y ctoè hanno Pvltima 
lunga • 

( Et Verba Latina ) Monosy Ifeba y ele 

parole Latine <£vna fitta ba > dantur (fylla- 
bis ) longis y fi dann f > alle fili a he lu ighe j 
cioè han io V ultima Vocale lungruj • 

4«Ergo(po/itum)pro caufa( datar fylhbis 
longis) quej] a voce. Ergo * p>fla in cambi* 
dì caufa fi da alle fdlabe lunghe ~ 

f.Cafus Tennis, & Sextus Secunda? (De- 

clinatrionis ) // terzo, & il Sefig Cafo, cioè 
il Dattuo y l* Ablatiuo della Seconda De* 
cltnativ ne (ttìzm datur fyllabis longis)***- 
cor fi da a lle fillabe lungheyctoè ha l'vhima 
lunga • 

é.Atq; Adeo,arcfiieldeo>e5r , ,0 > in Adeo* 
&>0>in Ideo(etiam dattir longis ) ancor* 

fi da alle lunghe, cioè c? lungo . 

7. ( Atque dantur longis ) efidantw alle 

lunghe} Cioè hanno Pvltima lunga Aduerbia. 

D 5 nata 



71 

7. O- Incrementimi produc ; t Incre- ! 

mento inanelli Verbi è fempre lungo,v.g. 

Amar* Ama tote , Doces, Docetote, Es, 
E/tòte &c. 

S.V. corrine feniper . Vlncremento tn, V, 
netti Verbi è fempre breue, v. g. Es, Sutnus 

Potes* Poflumus, Vis>VoIùmus . 
. DtllTltinte Sillabe . 

La parola alle volte fini f ce con due Con" 
fonanti»^ all' bora fvhima fìllaba fard lutr 
ga per Pofitione v.g'Prudens . 

Alle volte finifce con U lettera doppia, & 
all'hora Vvltima fillaba parimente farà 
lunga per Pofitione v. g. Velox . 

Alle volte la parola finifce per Dittongo , 
& al? bora farà parimente lunga > V» g« 

Mufae &:c. ■ 

ha quantità dell altre vltime fillabe s in- 
onderà dalle Rególe feguenti . ^ I 

DELLE PAROLE FINITE IN,AJ 

J ti finita dono lotpfz.ItayPo/lea deme . 
Eia,quia, }. Vr.càfus omnes**fed protrakt 

fextumi 

J. Frodutìu Gmos cafut adiunge vocandi • 

0 

*' 1 Tradottone l 

- 

» - * 

t.Dato (tu fyilabis) longis (Verba)finita 

A»da tu alle fillabe lunghe le parole fi ttite 

in 

m 
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in A9 cioè fa tu lungo Vvltime j Ai nelle pa- 
role finite in 3 A. 

t. Demc (tu) Ita>PofteajEia;Quia> eccet- 
tua tu Ita,Poftea,Éia,Quiajc/W fa tu breue 
? -ultimo A 3 m ltz 3 PofteajEiajW Quia . 
$ . (Et deme tu) omnes cafus ( finitos A) 

UT eccettua tu tutti li cafi finiti in , A , C/'«f 
yi» tu breue l'vltitno > A, m tutti ti cafi finiti 
in A* 

4'Sed protraile (tu) ma allunga tu fextum 
(caiuni ) // fefib cafo 3 cioè fa lungo i'vlt ime 
A> nel? Ablattuo finito WyA. 
5-Adiunge (tu) aggiungi /«,Cafus Graecos 
VOCatldi (fyllabis) produóti s 3 li Cafi Greci 
di chiamare , cioè li Pocatiui Greci alle film 
labe lungbe 3 cioè fa tu lungo fvtiinto A> tifiti 
Vocattut Greci finiti in > A» 

Spiegartene • 

i«A finita dato iongìs,/* parole finite in 3 A, - 
fono lunhe 3 \. g Aurea", auantt y Contrà, 
ccntro 3 1 ngintàj&c. quale he volta però que- 
fii numerati hanno C-vltima Vocale 3 A 3 breue, 

a. Ita> Poftea demcEia, Quia . <§*uefie pa- 
role finite in 3 A 3 hanno la Vocale 3 A 3 breue 
per kteettione v. g. Jta 3 cojt 3 Portela doppo 9 
tia 5 /« via 3 QiùU)percbe . 
3. E tCa fu s omnes . Tutti li Cafi finiti in» 
Ayhanno la Vocale,Aibreue parimente per 
Ecctttione 3 v. g. hac Musa, ò Vcc attuo , ò 
lA\i$3. 3 JMufay Tempiale Cbtefey Tempora, 
li tempi &c. 

4«Sed protrahe fextum . Oli Ablatiui finiti 
w»A> hanno la Vocnle 3 A 3 lunga 3 y.z;ì. Musa, 
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dalla JMufa, exAqaà, d ali Acqua, &C. 
5. Productis Grascos Cafus adiungc vo- 
candì • Li Vocatiut Greci finiti in» A, hanno 
la Vocale y h, lunga, ò che fianc della Prima 
Declinatane, V.g.Ò JEncì, ò che fi ano della 

T<rx.a,v.g*ò AtlàjCalcàVPallà &c. 

* Ojjeruatione • 

, - 

La predetta Regola è copiofiflima ài Equi" 
noci finiti in, A * ti quali talmente fi confiti* 
dono y che difficilmente fi dtftingue, fe fi uno 
Verbi , ò Nomt , fe ne pongono per tanto qui 
/otto difttnti di molti» acctòche li Principianti 
pofjìno cono/cere la Uro quantttd , poiché con- 
fidenti cerne Verbi hanno C ultima lunga, t 
cerne Nomt haueranno i* vitina breue>fuor» 
che neW Abblatiuo •■ . - . 



Imperati ni de Verbi, e C 'a fi de Nomi 



Imper, 

Albi 

Ara 

Armi 
Afsa 
Aura 
Certi 



Cafi* 
Alba 

Ara 

Arma 

Afsà 

Aura 

Certa 



Concufsà Concufsa 



Cura 

Damnà 

Decora 

Deleétà 

Densi 



Cura 

Damna 

Decora 

Delefta 

Pensa 



Impe r. 

Dieta 

Firma 

Fuga 

Fundà 

Taci a 

Iurà 

Muta 

Ora 

Pensa 

Plant? 

Porta 

Pugna* 



Cafi. 

Dicìà 

Firma 
Fuga; 

F unda 
Taclà 
Ima 
Muta 
Ora 
Pensa 

Plant a 

Porta 

Pucna 
Si- 



r 
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Sigila Sigi) a i Tratta Tratta 
Spira Spira Turba Turba 
Subiettì Subietta Vaftà . Vaftà 
Supera Supera I Vita Vità.&c» 

Regola ZI. Delle parole finite in 

l.CorripeE, t .fed PrintA, £>uint<ea; vocabul* 
prcduc 3 

3*Atq;Fame, Ce/è,Tempe, Fermeq;Ferèque 
A.Adde Doce } /i m ilemq;modu J. er monofyU 

lab a 6» pr(eter 
Encliticaj,ac [yllabicas 7 .nec »<?( male d'epto 
AC ben e) prò due et aduerbi* cuncla fecund**. 

Traduttiofle • 

1 

» 

i.Corripe(tu Verba finita) E> fa tu breui 

le parole finite in > Et ctoè abbreui* tu VvU 
timo E,ntlle parole finite in,E» 
XtSed prodDtc(tu)VocabuIa> ma fa lunghi 
tuli nomi Prima; Declinationis Graco- 
rum>& Quinta; Latinorum , della Prima 

Declinatile de Greci , e della ^umta de 
hàtini,ctoè fa tu lungo l\ltjmo> U,nelli no- 
mi della Prima Declinatione de Grecia e 
della Quinta de Ili Latini » 

S.Atque produc (tu) Fame>Cete>Tempc> 
& Ferme > &' Fere » e fa lungo tu, me, w> 
Fame,te> w> Cete* pe,/«,Tempe> esr mc> 
in, Ferme> & re* in Fere . 
4.Adde(tu his)Doce,& modum fimiJem, 

Oggìungt tu d que/?i,Doce,&il modo fimile* 
cioè fa lungo, ce , in > DoCe> e l'vktmo, E, 
nelle feconde ferfone /ingoiar» di tutti li 

D * Pre- 
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Prefetti; dell' Imperatiuo delti Verbi dells 1 
feconda Contusone. 

y. (Et produc tu Verba ) Monosyllaba 

(finita E) e fa tu lunghe le parole d\ fi a 
/filata finite in,E» 

6. Praeter Encliticas,ac SyUabicas,/«ercfo 
V Enclitiche è e le Sillabiche, che hanno I vi- 
timoyE,breue . 

7. Nec non (tu producesse farai tu lunghi 
cuncìa Aduerbia 2. Declinationjs , tutu 

VAduerby della *. Declinatone, che farai 
lungo tvltim 0 E,in tutti ItAuuerby della il 
Declinai ione , dempto Male, ac Bene, ec- 
cettuato Male, e Bene? che hanno Pvltimo, 
E> breue • f 

Spìegdthne^ 

i.Corripe,E,k parole terminate in&fan- 
n o breue l'vitima JìUaba,\ g. Domine^ Si- 
gnore,Sermonè,dal parlar e, Lt%è,leggi tu » 
a.Sed Prima 3 , Quintaeque Vocabuìa pro- 
, due. Li nomi della prima Declmatiéne de 
Greci, e della quinta de Latini fanno lungi 

JV//»o,E,v.g.Anchifìadè>Calliope,Die, 

con lifuoì Compoft /,v.g.Q"arè*, la o»^,Ho- 

?.Atqoe Fame, Cete, Tempe,Fermeque, 

Fereque . Le feguenti farole fanno lungo 
Vvltimoy E, v. g. Fame, dalla fame, Cete» 
balene >moflri marini, TtV(\yz, luoghi ameni 
di Teff i-glia. Ferme, appunto, Fei€,tjua/f . 
6,4. rìdde Doce,/ìmiJemque moàum.Jl Pre- 
fente del? Imperatiuo di tutti li Verbi della 
peonda Ccniugatiom, cioè la ì.ferfonafih- 

goltre 
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goldrefalungo Vvltimo, E> v.g- Docè , da 
Doceo,infegn*re, Mone dalPerbo Monco* . 
auuertire,Mouè da Moiieo, muouere, Folle 
da \?o\ieo fomentar e,$ZC- fvlttmo,E, nondi- 
meno in qutfìe perfoneCavie*guardati,Videi 
vedi>Vz\z.>fta y*»o,Refponds , rtfpondhfi fa 
brcue, e lungo . 

5. Et Monosyllaba, le parole Wvna fillaba 
ìn»Eìfono lunghe, v. g Me, Se, le &c. 

6. Pneter Encliticas , ac S/IIabicas . 
Congiunthni Enclitiche, Quo, Ne, Ve, /o*fl 
breui per Eccettione, v. g. Atqut,Famauè> 
Siccine » co/; accora le aggiuntioni Siila" 
biche fono breui,Pté, Ce, Té, v.g.Suapté, 
HiCcè, Tute. 

7*. Nec non Male dempeo,ac Bene produ- 
ces Aduerbi3 cunfta Secundae. Tutti gli 

Aduerby finiti in » lì, li quali n -ifco no dalli 
nomi ^idiettiui della t. Dedinattone fanno 
lungo rvltiwo,E)V.g* Phc'idE>placidamente 
Minime", pochi/lìmo • <Que(lt due Aduerbij, 
Bene , es* Male fanno breue Cvltima Vo- 
cale, E,per Eccezione . ,4^; 

Offeruatione I. 

Si auuertn nel Primo numero della pre- 
ferite Regola y che molli Imptratiui dellau* 
Terza Coniugatone pojffono ejjtr Equiuoci y 
potendo e (fere tanto Verbi y quanto Nomi 
della PrimaDeclmati^ne^quantunque fcritti 
fian differenti per caggione del DtttongOycbe 
jfirttroua nclFvlttma fìUaba di qutfti Geni- 
tiuhpure interrogati di quefte Voci li Gioui- 
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Imper. 
Come 
Fide 
Fugè 



Imper, Genti* 

Funde Fondai 
Scribè Scribi 



7* 

netti poffono rejlar ingannati dall' Equiuoc* 
no n vedendo fi daejfi il Dittongo . 

Verbi Imperatiti!. Genitiui de Nomi \ 

Genti* 
Comi 
Fidi 
Fug£ 

Offeruatione II, 

Si noti nel Numero Quarto della me de- 
fitta Regolay che molte perfine feconde fin- 
golari dei Preferite dell 1 Imperatiuo della fe- 
conda Coniugatone fono equìuocbe confon- 
dendo fi con gl'Ablatiui della 3. Declina- 
tione,ò Vocatiui della z.Declinatione, e fot fi 
ancora con qualche Auuerbio: fono g? infra- 
fcrtiit» UT altri fintili . 



Imperatiti de Verbi . Cafi de Nomi 



Imperi Cajì 



Arce 
Calle 
Cane 
Dele 
Dole 
Fané 
Haere 
Mane 



Arce 



Cane 




Dole 





Mane 




Mere 




Salue 

Sede 

Sole 

Sorde 

Time 

Torre 



Mere 
Pare 
Salué 
Sede 
Sole 
Sorde 
Time 
Torre 




'eruatione III. 



Si Oflerui nel Numero 7. che gli Aunerbìj 
della £• Declinatane fi confondono con li 

Foca- 
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Vocatiui della mede/ima fe ne pongono qui 
alcuni 3 acciòcb e li Giouinetti imparino d fa- 
perii bene difltnguere . 

Auuerbij , Vocatiui dell' iflejfa De* 

clinatione^ * 

Auuerbij} Vocatiui 

Maxime Maxime 
Optime Optimé 
Sanóìe San&e 



Auuerbij } Vocatiui 

Alte Alte 
Àltùlìmè Alti/lime 
Improbe Improbe 

Improbif-Improbif- Sand*if- Santtif- 
nmè fìmé 1 fime fimé 

Regolai fi. delle parole finite in /, 

i.hfroduc z. brcuia nifi cu quafi ;-Crx:aq; 
Jguint*. 

4« Iure Aiibi variare s T ibiq; Sibiq;folewuì » 
I.Corrifiet ibhvbiimeliusjdifsyllabon&cui. 

Tradititi òtte . 

i-.Produc(tu Verba finita) hfatu lungbe 

le parole finite in>\}CÌoè\ fi lungo Vvltimo^ 
nelle parole terminate 
a.Breuia(tu) fa tu breue s fi, iV*,Niiì> 
Quafi . 

3. Et (breuia tu nomina) Graeca Quinta; 
(DecJinationis) e fa tu breui li nomi Greci 
della t'Declinatione finita>I sfiniti tn 9 1 • 
4.lure fblemus variare,^» raggione fiamo 
/oliti variare, hi , in> Mihij&Vptj /«>Tibi> 
V bi> in» Sibi • 

$. (Tu) melius corripies >/« meglio farai 
breuey bi,f/»,Ibi, bi>/»> Vbi, er U *"> Cui, 
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(cum eft) D'dsylhbon, quando è di dutA 
Jillabe . 

1 Spicgatione . 

i.T>'ProduC . Le parole terminare in>T,ban m 
no l'vltìma Vocale lunga , v. g. Domini , 

Templi, A m ai ì, I psì &c. 

Brema, Nisi cum Quasi, ^ue/ledut^ 
farole,Nisì,e Quasi, hanno l\Uim<i Voca- 
le Breue per Eccezione iSTc. 
S.Gnecaque Quinci . Li nomi Greci della 
Quinta Declinatane fanno breue V viti ma 
Vocale , I, v. g. Palladi, DaphnT . 
4- Iure Milli variare, Tibique,Sibique fo- 
lemus . ^uefii Datiui, MihT, SibT, g TjbT 

hanno l* viti mOylìCOrnmune » 

S. Corripies Ibi, Vbi melius, Difsylla- 
bon,& Qu-l$uefie voci Ibi, Vbi,er Cu-", 

(quando è di due Jillabe però)più fpejfo fan» 
no breue l'vltima Vocale* I. 




Ojjeruatione • 

Si offe* ut nel Numero 1. di qu e fi 'a 7^- 
gola tEquiuoco Nifhil quote puoi Significare 
(fé non) & hauerd l'vltima breue , €T è an- 
che nome proprio d\vh'tìuomo f d d'<vn Augel- 
lo , fecondo lafauéla y hauerà Fvltima-t 
lunga-> . f- 

r * 

Regola IV 4 delle parole finite in» 0, 

l*0)datur ambigui s x.Gr&a J.er Jliono sil- 
laba }ongis y 
4>Mrgo prò caufa ter*ut>fexiufqi fecundts 
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t.Atq» Adeoyatqìlde$ frtffl aduerbia nomine 
nata • 

t.Seddto cotripiet ì Modoqìi3'Scio ì NefcÌQ > t3' 
imtrto y 

Et Duo 9* fit variti Sero^ conimi io Vero , 

Traduzione. 

i.(Verbum finitum) O, datur ({y Ila bis) 

ambigUIS : la far ola finita in, O, fida alle 
fillabe dubbte,cijè la parola finita tn,0 } ha 
Vvltima Po al e dubbia . 

i. (Verba) Gracca(finita O, dantnr fylla» 

bys)longìs > le parole Greche finite in,O t fi 
danno alle fillabe lungbe,aoè hanno l'vltima 
lunga . 

3. ( Et Verba Latina ) Monosytfaba ,e le 

parole Latine d'vna ftìlaba , dantur (fylla- 
bis ) Iongis , (idanm alle fillabe lu ighe , 

cioè han-ro Vvltima fecale langtut • 

4«Ergo( politimi) prò caufa( datur fyllabis 

longis)quefta voce, Ergo » p fia in cambia 
di caufa fi da alle fillabe lunghe . 

$.Cafus Tennis, & Sextus Secundac (De- 

clinatrionis ) tlTerM, er il Sefts Cafo, cioè 
il Dattuo , l'/iblatiuo della Seconda De' 
clinativne(etiam datur fyliabis longis)<*«- 
cor fi da alle fillabe lunghe ycioè ha Vvltima 
lunga . 

é.Atq; Adeo,atcfiieldeo>er>0 > in Adeo, 
vr,0,in Ideo(etiam datur Iongis ) ancor* 

fida alle lunghe, cioè è lungo . 5 

7. ( Atque dantur Iongis ) efidanm alle 

lunghe ì cioè hanno Vvltima lunga Aduerbia. 

D $ nata 
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nata nomine* VAuuefbìj nati dal Nomt3 » 
8.Sed(tu)cQrripies,>»tf tu farai breue Ci- 
to, er Modo,*? Scio,y Nefcio,^ Immo, 
fsr Duo, O, in, Cito* O, in, Mo<Jo, O, in» 
Scio, O,/», Nefcio,0,/»> Immo, & Q, in 
Può , 

9. Sit varium Seto, & Coniun£iio,Vero, 

Jta vario, cioè breue, e lungo , ro., /« , Sero, 
& rOi\in,\ txQjquando è Congiuntone « 

Spiegai fon e . 

ti O, datur ambiguis . Z*> parole finite in$ 
O, fanno commune l* ultima Vocale ,0, v#g. ! 
Ambo , Quando , Amo, Sermo , Vigi- 
landò , DormiendoT . Se bene li Gtrundij 
iny Do, meglio faranno lunga tvkima Vo~ 
cale > O • i 

2. Graeca * Le parole Greche y le quali fini- 
rono f>*,Oroega, fanno lu^ga Vvltima Vo- , 
ca!e>V*{*> Aleuto , .Erato , Dìdo* 

3. EC Monosyllaba Jongis. parole éCvna 
fillaba finita in> O, fino lunghe v« g. Do/ 

Sto • ■•» 

4. Ergo prò caufa . Quella voce. Ergo, po~ 

fi a in cambio dell\^blatiuo caufa ha V vi- 
lima Vocale>0>luinga 

j.TernusjSexIbfque Secund* * Li D attui 3 
CT Ablatiui fingol art della z. Declinatone 
fanno lunga PvLtimd Vocale , 0,v. g, Dau 
Pomino, Ahi- à Domino, Vau Tempio > 
AbU à Tempio, Dat. Bono, AbL à Bono • 
6m Atque Adeo,atque Ideo • Quefic voci, 
Adeo, talmente y ldcò>però, fanno l'vltimor \ 
V*cde f O } lung* . _ 1 

mi. - 
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?.Atque Aduerbia nomine natz.VAuuer- 

bij finiti in ,0 , nati da Nome fanno lunga 
Vvltim* Focale, O, v. g. Subito, da Subi- 
rti*, a, tum , Merito, da Meritus, a, um, 
: Multq,id Multus,a, um &c. 
I S . Sed Cito corripies, Modoque, & Scio, 
\ Nefcio. , & Immo , & Duo. £>uefte voci 
\ Cito,Modo,Scio,Nefcio,rmmo,^ Duo 
\ fanno Fvltima Focale t O,breuc . 

$. Sit varium,Sero,& Coniun£Ho,Vero . 
J^uefle due voci Sero , & Vero , quando 
éjueffvltima è Congiuntane) fanno commune 
Vvltima Vocale, O • 

Ojjer Mattone /. 

Si oferui nel Quinto Numero di quefìa 
Regola , che molte Prime perfone /ingoiati 
delli Prefentt dell'Indicativo f»no Equiuo- 
cbe, e {fendo Verbi > & infime potendo- effe > 
D umi, ò AbUtim i fing'dari iè&omii Per 
commodità de Ghumetti fé ne pongono mol- 
li per ordine d'Alfabeto. 

Vrefenti cC Indi catino . Datiai » 

Ablatiui de Nomi* 



preftnti Datiui [ Pretenti v Dativi 

Amico Amico CómodoCommodò 
Armo Armò 1 Concilio Conciliò 

Bello Bello I Cribrò^ Cribrò 
Cano Cano Cumulo Cumulò 
Coelo Coclò Damnr> Damnò 
Coeno Ccenò Delego Delegò 
Cola Colo V Ditto Dicìò 

J> d Dif- 



8'4 
DifcS 

Dolo 

Domo 

Domito 
Dono 



•vr 

o 



Emo 
Ferò^ 
Firmo 
Fumo 
Fundo 



Di/co 

Dolo 

Domò 

Domito 

Dono 

Duro 

Emo 

Fero 

Firmò 

Fumò 

Fundò 



Ieiuno 
Indtf 
Orno 
Parco 

Pedo' 
Priuò' 

Pugno 

Rapto 
Sero 
Sono 
Sudò' 



Ieiuno 

Iridò 

Ornò 

Parco 

Pedo 

Priuò 

Pqgnò 

RàptÒ 
Sero 

Sonò 

Sudò 



Offeruatione IL 



Dette notar/i nel Numero 7. che alcuni 
Auuerbi'j nati dal Nome fon» Equiuoc;,poi~ 
ohe poffono effer infieme Auuerby, e Verbi , 
onde pigliando/I come Auuerby batteranno 
Ivlnma lunga , e come Verbi bau e ranno 
l vltima commune . 



Auuerby . Verbi ì Auuerby 

Continuò Continuo, Mutuò 
Inuitò Inuito j Vulgo 



, Verbi 
Mutuo 
Vulgo 



Offeruatione HI* 

Si auuerta nel Numero 8. che li due Ad- 
uerby>Cito, er Modo , cbe per Eccezione 
hanno l'vlttma %reue> potendo/i equiuocare 
con li DattuhW AbUtiui <&Citus, a>um>*9* 
di Modus,i, cbe hanno l'vhin/a lunga) ban~ 
m bifigno di diftinttone • 



• — • 



Digitized by Google 



Offeruatione IV* 

Si voti finalmente nel mede fimo Numerò 
Ottauoyche li due Verbi Scio, IT Nefcio,// 
quali cóme eccettati hanno Vvltima breue* 
potendo/i confondere Vvno col Datiuo > 
Ablatiuo /ingoiare del nome §c\]\s>a> um, e 
V altro con li mede/imi Cafi di Nsfcius , a > 
um> che hanno l'vltima lunga fi deuono pa- 
rimente dtftinguere . 

Regola V* delle pdrole finite 
in V % B>D>T. 

» 

ì*Vi[emper produC)t.B 3 DtTfCorrtpe femper\ 

Traduzione , 

i .Produc(tu)femper, fa tu fempre lunghe 
(Vtiba finita) V, le parole finite in* V . 
2. Semper corripe (tu) fa tu fempre breui 
(Verba finita ) B,D, T, le parole finite in- 

S piegati one • 

1. V/emper produc*Z* parole finite in»Vi 
fanno lunga l'vltima focale 9 v«g»Manu a 
Cor n il &c. ; 

2. B,D>T,cornpe femper . Le parole finite 
inyByDytyf eruttandoli laj/ocale fono breui* 
v.g ab Vrbej Quid obftat, Audit omnis # 
Del re fio f eruttandoli la Confettante fartW* 

ne lunghe per fo fittone 
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Regola fi* delle parole finite hi 

C,L,M. 



t.C,lMgu e/t,i*variu>Hic)pronome s.corript 
Donec , 

Et necy^fac paritèr mxluntbr etti are Pàet*. 

5. Corripe>L y 6'at produc SahSol>Nil>7*mul- 

taque Hebr<ea . 
S*M voratEfllipJ&y 9*prifci breuìarefolebat* 

Traduzione* 

1. (Verbum finitum)C> eft longum,/* pa- 
rola finita i«>C> è lunga 

2. ProiiomenjHtceft varium, il pronome* 
Hic> è o/trio 9 cioè lungo» e breue (fequente 
VocaTi) feguitandogli la Focale . 
^.Corripe(tu) Donec, & Nzc>fa tu breue 
nec, in Donec, y Nec. . 

4. Pariter Poeta, parimente li Poeti, ma-,, 
lune breuiare, Fac x veglione più tojbtfnt ; 
breue i Fac » 

5»Corrtpe ( tu Verbum finicum) L >ab- 

breuia tu la parola finita in, L * , ^ 

6. A t produc (tu) mqjfijt tu lungo Sai, Sol* 

Ni! • - 

7» (Et produc tu) multa ( Verba)Hebraea 
( finita, L ) e fittu lungbe molte parole He- 
braiche finite i **> L . 

8« (•Figura) Ecìlrpfìs vorat*M ria figura-* 

Bcllipfi ' mwgia ò a f orbi/ce la lettera ,M» 
tfft la V oc file precedente* 

9» Prifci foiebant breuiare ( Ve rba finita 

M ) gP 'Antichi filettano far breut leparole 
fwte i$> M v Sfi*; 

ì ■ '■* ' 
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Spiegtthne* 

- - 

I-C.Iongum eft. Le parole finite inSZifono 
lunghe* anche quando fegue la focale, v.g. 
SiCjHoCj HTc>quando però e oiuucrbio ♦ 
i.Varium>Hic,pronomen . Jguefta parola, 
HiC,quando è pronome mafcolino > e feguita 
la Fecale è cotnmune • 

3-Conipe Donec,& Nec • ^uefio Auuet- 

bio DoneCj & NeCj quando Jeguita la Vo- 
cale per lo più è breue • 

4. Fac pariter malunt brattare Poetai 

Vi mperatiuo* Fac j Seguitandoli la Vocnl e 
è più tofio breue - 

5« Coi ripe>L. Le parole finite in } L>feguim 
tandolila Vocale fon$ breuiy V.g.Annibalj 

Semel &c* 

6. At produc SJI, Sol, NT/, ^>**l* 

anco quando gli feguit a la Vo+ 

v cale fono lunghe . 

7* Multaque Hebra?a • Molte parole t!e~ 

braiche 9 che fono finite in * L > feguitandolt 
la Vocale fono /^/^,v.g.Daniel,Saul &c. 
8. M) vorat Eftlip/ìs • Le parole finite in 3 
Mj boggì dì fluitandoli la Vocale perdono 
VM , con la Vocale, che gli va auantiy v. g. 
omnem hominem, perche quando fi fedii* 
di [ce , fi dice, 6mn hominem . 
p.Prifci breuiare folebant. G? Antichi però 

facevano breue la parola finita tn y M>quati- 

do gli [eguitaua la Vocale > y g. Militarli 

elio • 

fietlé 
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Jtegola VII* delle parole finite in» 

i 

ltNylongii eftGrAcis pariter y pariterq;Latiniì. 
2. £n breuia , quodforMXt* Inu y breue $ 

Grtca Secunda . 
Jagimus 4t HTquartù fi fit breuis vliìma redi 
; Jt? òrfitanìinyfvrfany ;arnen)An>v:den> adijce 

cut ti s • 

7* raduttione « 
T li f Verbum - finitimi ) N* Lavatola finita \ 
iXkeft longum pariter Grascis,pariterq; j 
latin is > è lunga tttnt* appteffo li Greci ^ 
quanto appreso ti Latini • 

Breuia (tu nomen finitura) En,*Ww#/* 
jtu il n*me finito m$ En > qnod format in > 

] IniSi breue* il quale forma il Genitim in* 
In is i con la penultima fili ab a brette • \ 
5; (Nos)iungimus huic, noi congiuntami 

M queftoydoè facciamo breui (nomini) Grae- 
«a Secunda?(Declinaeioms )li nomi Greci i 

• della feconda Declinatone • 

.4 (Et iungimtis his)ey aggiungiamo A qtte- 

jìi quartura ( cadmi ) il quarto cafo , cioè : 
l'Accufatiuo , fi vltima ( fyllaba ) recìì fit 
3>r cu is, /è l*vltìma fìllaba del Nominat'mo è 
kreue . 

f. Adi ice (tu fvllabis) curtis, aggiungiti» 

■tulle fillabe hreui»cioè fa tu breue > Forfican* 

IfljFoifan>Tamen, Au>Viden * 

Spiegatone •- 

i-N> longum eft Grecis pariter, pariterq; 
Latinis. he parole finite /«iN,> /m«/c àppte/ft- 




j lì Greci 9 quanto appreffo lì Lathi hanno 
\ Vvltima fillaba lunga > ancorché gU fluiti 
la Vocale,v.g. Sin, TitìtijSirèn &c » 
»• En breuia quod format>Ini$jbreue . Lì 
nomi finiti in 9 N 3 che nel Genti tuo /ingoiare 
fanno in, Inis, co» la penultima filiale Abreue 
fe gli feguita la Vocale 3 fanno breue f vi* 
tinta fillaba,v .g. Nora^n>/i nome> Lumen* 
il lume , FJumen 9 il fiume , Carmen * il 

V-erfo &>c. 

$.GraecaSecund<e iungìmu$.Z/ nomi della 

^Declinatile de Greci finiti in y On> U 
quali fi riducono alia t.Declwatione de La^ t 
tini hanno l'vhima fillaba breue > /<• gli fe - 

tutta la Focale y v» g . Pelioib Ilion, Ero- 
ttoli &c 

4. Et Quartum, fi fit breuis vltima Retti • 

Gl'Accufatiui Greci finiti in>Nj li quali na~ 
fcono da Nominati ui » che hanno l'vlttma 
fillaba breuty abbreuiano ? vltima fillaba , 

v.g. ScorpioibTh etili, ^Eginan &c. 
j.Forfitan, In> FoiTan, Tamen,An,Viden 

jf\dijce curcis • Le feguenti 'voct finite in > 
ti>banno l*vltima fillaba breue feguitandoli 

la Vocale, v.g. Forfìtan, v Irb Forsaii, Ta- 
mén /Ari, Viden. 

Jfc^o/* VII Ideile parole finite in, R. 

1. R,breue>z.fedlongu e fi Far,Par,cum pi- 
gnore,Lar,ffatì 

Cttr 3 Furs 3. cz*w Grddj,quibus efi Genit'mut 
in Eris . 

4. /f^/V» /£?r, ?. /^ Cor nr«//w £r*#d>, <J, 
Celttber ancepj . Tr.*- 
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.-M Traduttiont : ' u < y; ; 

i. {^P?* 11 finìcum) R(eft)breue> *r>*: 

rifinita w> KyMhtue . ^' È '- v^i 
a. Scdeft longum > <? Far, Par, 
cum Pignorc co H li Camp ofii , Lar, Nar, 
Cur, Fur « -;' v •* *.**»■' 

5. Cum (nominibus) Gcxers, n» li nomi 
Greci , quibus eft Genitiuus in, Eris , li 
quali hanno il Geniti ut? W,Er is . ■ ' £ 
^ iMdit©^ ) aggiungi tu d <{u*fii% 

f.Sed, Cor, tnelius (fit) breue^w^C^f a 

"■^T^ .. Spum one . 7^:. 

I» R, breue . Le parole finiti JtfrRihaittio 
Mtim^reue yfe gli feguimmM&tà*V$Sbf 

2. Sei longum eftigpftftf cum pignora 
Lar , Nar 3 Cur^gp^ Li fluenti nomi fi- 
niti m. RyfarffflSmg* V/fifima fìilaba, an- 
che quandi iV^m^iLM^eMe» v. g. Far, 
il farro, Par conlì fmrCempoQi, Compir, 
Difpà"r #C l$Ùffi io tutelare della cafa , 
NàrV^* Neriffiume , Cùr , perche} Fùr 
il ladro • . r .. v • 

3. Cum Gratis, quibus, eft Genitiuus in, 

Eris . Le p^le Greche finite in,R>le quali 
fanno riè? ówtìtuo in,Eris, /òtfo lunghe^- 
che qitandqfètifeguita la Ve ale, y.g. Aèr, 

^thèr,Cratér &c. 4.Ad- 
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4-Addito Tber - §ue(ìo nome, Ibèr , pan- 
mente è lungo , ancor quando glt fegutta la 
Vocale , 

S .Sed,Cor,meliu$ breue.Quefio n 0 me,^oi 

è weglio farlo breue feguttandoli la Vocale^ 
6.CeItiber anccps . ^uefto nome Celtiber 
feguendolt la Focale fi puoi fare breue, è 
lungo, come fi vuole 

Regola IX* delle parole finite in, As . 

i*A$ produe z.quartH Gr&corù Tenia cafum 
Corripitl&rec7u,fl in adis breuepatrius exit 

T raduttione • 

1. Produc (cu Verba finita) fa, fa tu lun- 
ghe le parole finite tn, As « 

2. Tertia(Declinatio)Graecorum,^ terx.a 
Decidanone de Greci corripit quartum 
..cafum ^finitura As) fa brtue ti quarto cafo, 

cioè L' Accufatiuo finito in,As . 

3. Et ( eadem Dechnatio) e la mede firn a 
Declinatami ' corripit Rectum , fa breue il 
Wommatiuo,{\Pztrius exit in,Adis>breuc 
Ce il Genittuo fini/ce m } Adis, con lapenuU 
tima breue • 

Spiegazione * 



r. As, produci Le parole finite in,A$,[ono 
lunghe, v.g. -tfìneàs^allàsjantis, Fàs,Ne- 
fàs, Amàs, Doceàs &c 
a. Quartum Grxcorum Tertia cafum cor- 
ripit . GH Accufatiui Plurali finiti in, As, 

della ■ 



... 

dellaTerza Decltnatione de Grtci* ban»» 
Vvltimafillaba breue , Je gli feguita la Vo- 
cale, v.g. Troas» Heroas &c * 

3. EcReftum>fi iibAdisjbretiePatrius exit* 

Li nomi Greci finiti ini As > li quali fanno 
nel Genuino injZdiS, con la penultima breue 
hanno C ultima (ili ab a breue > V. g« Al'caSj 

Arcadis, PaUàs, Pzlhdis, &c. 

OJferuatione : 

Si noti nel Numero J. che il nome Pallas 
è equiuoco , e per confeguenx.a ba bi fogno di 
dì (tintane, poiché fe lignificherai a DeaPal' 
lade,b*uerd V viti ma breue Seguitandogli la 
V oc ale je lignificherà? aliante nome proprio 
d'buomo, batterà F ultima lunga » ancorché 
gli Tegna la Vocale , di più fe farà Accufa- 
tiuo Plurale del nome Palla , foprauefìeda 
J>tnfJa, hauerà l y ultima 
lignificando d'arcadia hauerà L' vltima^, 
Irene , ma e fendo Accufatiuo Plurale di 
Aica,x,<:a ffa, hauerà V ultima lunga tfV. 

Regola X. delle parole finite in , Es . 

l.Es,queq; produce s xMreuiat fed tenia refiu 
CU patri] breuis e fi crefcèt penultima, lpe$ hit 
Excìpitur P arieti' Arie s, Abtefque, Cerefque . 

4. Corrile UT Es'de,Sum,i& Penes 6 JST plu- 

rali a Gr<eca . 

Tradutthne . 

1. Quoque (tu) produce* , ancora tu farai 

lunstbe ( Verba finita ) Es, le parole finite 
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». Sed Temi ( Dccfinatio) ma la Terza 
Pedi nat ione, breuiat (Cafuro) return >fa 

bteue il UcminatiuH cum penultima (fyi- 
Jaba) crefeens (Cafus) Patrij eft breuis , 

quando la penultima fillab a credente e bre- 
ue del Ca/o Gtnitiuo . 

5. Hinc excipitur Pcs > PariesjAries, & 
Àbies » & Ccrcs , quindi fi eccettua Pes, 
dis, Paries, ti$> Aries, tis , & Abies, tis, 
Ceres^ris » 

4.Corripe (tu) & Es de Sum, abbreuìattt 

Ancora la feconda perJona,E$>ct!e nafte dal 
Verboa Sum . 

5 Jìt(corripe tu)Pcnes, e fa tu breue,nes> 
ìn> Penes . m . 

«.Et ( corripetu nomina ) Graeca PJura- 
lia, abbreuia tu li nfmi Greci Plurali . 

Spiegationc • 

i.E$>quoque produces . Le parole finite m 
Es , bann» l'vltima lunga , fe bene gli fe- 
ditala Vocale , v.g. Anchises , Ancbtfe^ 

Quotiès, quante volte, Ames, tu ami>Y)Q- 

ce$ > tu inftgni C^c . . 
z. Breuiat led Tertia Recìum,cum breuis 
Patrij eft ciefcens penultima , ti nomi 

della j. Declinatane fimti in » Es* // quali 
hanno l'incremento bteue nei Gtnitiuo ab- 
breuiano IWlttma fiMa del WominaÙUè » 
quando gli ftguita la Focale, v. g- Diués, 
diujtiSji/ rtcco>E.quès,equitis,il Caualierej 
Hofpè's,hofpitis, l'Albe rgatort>lAi\ès,T(\i- 
litis,// ScldatOiVeclèstfeùitisytiptdonelUc. 

5»Pe$ hinc excipitur * Fmts:Ancs, 
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AbiefqjC trefq;Lifeguentt news però hanno 
tvXtima lunga nel Nominatiuo,benche bah- 
bino l'Incremento brtue nel Genitiuo,percbè 
fono eccettuai òv.g. PeSjpedi$> ti piede, Pa- 
ries,parietisji/ mur9, ADfe$ 5 abietiSj l*Ab+ 
irete, Ceres J cereris,Ctrm' &c. 
4-Corripe & Es de Suni • La feconda per- 
fona /ingoiare del Prefente dell'indicatiti* 
del Verbo* Sum* e de fuoi Compoflt è bnue, 
[egli feguita la Focale, v-g. ès,tu fei,Adés, 
tu fei prefente CTc. 

f.'Et Penés. J^uefta Prepostone Penes* 
in pner di, hal'vltima Jiilaba breue^uan* 
do glifegutta la Focale • 
ó.Et Pluralia Graeca • Li nomi Greci finiti 
, in,Es,di genere Neutro hanno V viti ma bre- 
ve feguendoii la Vocale, V.g.Cacoetés.wtfi 
cofiume, così ancora hanno Cvlttma fillaba 
^rm^ii Ntminatiui y e Vocatiut Greci fi~ 
ftitt in,Es, ogni volta che gli feguita la V<>* 

^OV-gtTroés ; Arcadés &c g 

OJferuatione • 

Si ojferui nel Numero i. che alcuni nomi 
finiti in,Es,cbe nel Genitiuo /Ingoiare han- 
no l'Incremento breue, fi poffono equiuocare 
con le feconde perfone fingolari de Futufi 
Indie attui, e Prefenti Coniuntiui in alcuni 
Verbi : onde fi deuwo difiingutre come ah 
ttoue fi è detto • 
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Seconde Per fine de Verbi* Caft 

de Nomi . 

Ver hi tfomi I Verbi Nomi 
Alès AJes I Equcs Eques 
Comes Comes | Limes Limè's 

Regola XI. delle parole finite in Is , 

ÒTs. 

\%Cortipìas IJtWYsyZ.pluralej ex cip e cafui* 
l.Gluifisyvijì'uerbù) ac nom\ % noltfq;v?lifq; 
4.Audu cu focijsyquorùtìS'Genitiuu s in tnts 
Entifue*) aut ltis longum producito fcmper % 

Traduzione. 

> ; 1 * 

i.Corripias(tu)Verba finita)Is,& Ys, fa 

tu breui le fard e finite in, Is , Ys . 

»»Excipe(tu) Cafus PJurales » ette ma tu> 

cioè fa tu lunghi li Cajì plurali « 

l* (Excipe tu etiam fequentia Veiba ) ce* 

eettua tu ancora , cioè fa tu lutighe le ft- 
guemi parole , Gìis, ris > Sis , \is , Ver- 
bum 5 ac Kometb Vtrbo, e Nome ) & lis, in 
NoJis> ejr lis , tn VcJis . 
4. (Excipe tu) AudiS CUtn focijs, eccettua 
tu, cioè fa tu lungo , dis> tn s Audis * con li 
ampagniy cioè con gf altri Verbi della me* 

dejirn« Coniugatione . «L 

j. (Et femper producilo tu) • om/na> aft- 
epÈya tu ftmpre lunghi It , 1 quorum 
j^.iitiuus ( exit) in Ims , ve/ \ uis, auc 
iis a k>ugum,rt GentÙM deUt quali termina 

in, 
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i« , Inis i onero ini Entis > cafra /», Xtis > 

^ Spicgatione i 

i. Corripias Is, & Ys : £# ^aro/* «r> 
Is>& Ys, £>/i»»o l'vltima fillaba breue 9 fe 
però gli feguita la Vocale,v>g. Apis, DicTs, 
Xnqui$,Lcgis,Tempons,Sermpnis &c. 
a.Pluralcs cxcipe Caftis • Lì Cafi plurali 

finiti in,\s,banno l'vltima /Il lab a lunga, an- 
cora quando gli feguita la focale y* g. Mu- 

sTs > Dominis , TemplFs, Nobis , VobFs, 
QueTs &c. 

3. Glis, SiSjViSjVerbumjac Nomen, Nep 

Jifque, Velifque . IJfeguenti nomi , Glis, 
SFsjVìSj quando è Nome, e quando Verbo > 
Nolìs,Vclìs, hanno fvltima fillaba lunga , 
ancora quando gli fegutta la Vocale • 

4. Audis cum loà js . Tutte le Seconde per- 
fine fìngolari del Predente dell* Indie attuo 
della 4 • Coniugatone hanno l'vltima fillaba 
lunga, J "e bene gli fegwta la Vocale , v. g. 

Audìs , Nefcfs &c 

y. Quorum & Gcnitiuus in Inis , Entifuc, 
aut Itis , longum producito femper • Li 

ffomi /inni in,lStliauali/anno nel Ceni tino 
l «jlnis, ouero in, Entis,ouero in,ltis, hanno 

l'vltima fillaba lunga,w .g.S2Ìimìs,Sal<in)i- 

\\\$,h amagtfìa Città,e Coluti lfola,Simóis, 

Simoentis> Simoenta fiume, Samnìs, Sam- 
tàùs»Sannite*ÀbrUKnefe c*V« 



m 
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Si non nel Numero z.di quefia Regola s cbe 
li C a fi D attui > & Ablatiut fiutali d'alcuni 
numi) qualt hanno l'vltima tu figa, fi confon- 
dono con leSeconde Perfine /ingoiar* dell'In? 
dicatiuo tanto de Verbi PaJJim della Prima 
Coniugationt, quanto degl* Atftui della 5.C0- 
mugatione'yper cono/cere dunque la quantità 
degl' vni > e dell'altre fideuc ricorrete alla 
diftintione . 

C afide Nomi; Perfone de Vètlì . 

Nomi Verbi 



Verbi 

Air* 

Amaris 

Canis 

Comis 

FugTs 

Fundì's 



Ludis Ludis 
RapTs Rajtfs 
ScribTs Scribis 
Visìs Visis 
Viuls Vìujls 



Offeruatione IL 



Nomi 
AlTs 

Amans 
Can is 
Comis 
Fugis 
Fundis 

Si ojferui nel medefimo Numero i*cbe al- 
cuni ifominatiui > e G-enitiui Singolari dt—> 
Nomi della 5. DecTinatÌQne 3 cbe hanno V -ul- 
tima breue>fono Equiuoci 3 potendo infame 
e£erDatiui,& 'Ablatiui Plurali d'altre Decli- 
nationijperlocbe hanno btjogno di dijìintione» 

Cafi Nominatiui , & Genìtiui ; Da- 
ti ui , & Ablatiui Plurali . 

Singolari Plurali 



jMens 
Otìs 



is 



Men sìs 
Orìs 



Singolari Plurali 
Mons MoiTs 
Vens Vens 

OjJer z 
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Offcruationt III* 

Si auuerta finalmente nel Numero 4. c£/ 
le Seconde Perfine Singolari del Prcfentt^j 
dell'Indicativo della t,.Coniugatione,le quali 
hanno C vi timo, lunga , fi poffono confondere 
con le Seconde perfine. del medejimo tempo» 
e modo de Verbi della Coniugatone > e con 
li Cafi Nominatiui , e Genitiui della Terza, 
cbe hanno. Cvltima hreuei pertiche bifign* 
vfiar diftintione come di f opra ^ 

Seconde Per font de Verbi dclla£>uMa s 
Seconde Per Jone de Verbi della 
Terna** Cafi de Nomi - 

Quarta Terza | Quarta Terza 
Condts Condis Finis Finis 
SalTs Salis ] Veflls Veftfs 

tegola XII* delle parole finite itt,Osì 

1 Vult Os produci t cepot breuiatur, & impoj 
Ofque oJJìj:} GrMorum V neutra^ 'cuncJa fi- 
cundte 

Addicla Aufinidum, 4 Grttcm Cenittuus tf 
omnis . 

T raduttione . 

r. (Verbum finitum) Os,vult produci, la 

parola finita m, Os, vuole ejjer fatta lunga» 
cioè ha l'vltima jiila ha lunga . 

».Bretuatur(nomen) Compose & Impos > 

96 
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& Os,ofììs, fifa h reue$OS>nel «emoCom- 
pos,tìs> C3* Ìmpos,tis J t?' Os,ofljs. 

j. Breuiantnr , iS'fifinno Ancora breui , 

cun&a(nomina)Neutra Grsecoi urn*/*///' li 

nomi Neutri de Greci , addida ScCUnda; 

(DecIinationi)Aufoni(iurib ridotti alla z« 
Declinatione de Latini . 

4» Et corripitur omnis Genitiuus Grxcus 
(finitus) Os,e fi fanno breui tutti li Genitiui 
Greci finiti in»Qs* 

Spiegatione - 

1. Vttltj Os,produci * Le parole finite in,Qs> 
ancor che gli feguiti la Vocale hanno l'vltima 

fillaba lunga, v.%.~Qs, x>ris>Dominos, H- 
15s,Quos > Minòs &c. 

2. Compos breuiatur,& Impos, Ofque>of- 
lìs . ^uefii nomi,i^omp6s,cbe ottiene quaU 
che cofa,ltt\p6s s cbe non ottiene qualche cof a , 
"Os, ofìiSì Cojfoyhanno l'vlfima brezzan- 
dogli feguita la Vocale . 

J.Gr&corum & Neutra , & cunda'Sccun- 

dx . Tutti H nimi K eutri finiti in, Os, della 
Seconda Dedtnnttone de Greci ridetti alla 
Seconda de Latini hanno l'vitima fillaba 
breue 3 quando glt feguita la Vocale, V.g.Ty- 

roSjArtfoS&c. 

4. Gra?cus Genitiuus & omnis. tutti U 

Genitiui Greci finiti in, Os, hanno V vitina 
fiaba breue , quando gli feguita la V ocale . 

v. g. Arcados , Pallados , Thypheòs, Te- 
thiòs; Tereòs, &c. 
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Jlegola Vltima detti N orni finiti in,y}. 

i V$y breue ponatur % produc monofyllaba y 

$ quoque 

Cafibut incnfcutft lopgiji* ty nomina quarta 
fixcepto rcfìOyfS' quimOy% quibuj exit in vntis 
Fatrtus 6 ur conflato, è Fui 7 cotrafìaq;Gr*ca 
In recìo,ac Patrio:^ CST venerandwn tfomen 

" lEsrs . 

■ i 

Traduttione • ! 

i.(Verbam fhritum) Vs ponatur breue^, 

la parola finita in>Vs>fi ponga> cioè fi faccia ! 
breue • | 

* Produc (tu Verta) monofyllaba (finita) 

Vs^fa tu lunghe le parole d'vna fili ab a fi- \ 
trite in> Vs . 

3. (Et produc tu nomina) qux increfcunt 
cafibtis longis > e fa tu lunghi li nomi finiti 

ith Vs j che tre [cono con U cafi lunghi, cioè 
che hanno V Incremento lungo . 

4«( Et produc tu) nomina Quarta* (Decli- 
nationis) e fa tu lunghi li nomi della 4 De- 
donattvne y excepto Retìo, & Quinto, dal 
Kcminatiuo > c Vocatiuo /ingoiare impoi >U 
quali hanno £ vltima breuc . 

5. Et ( produc tu nomina ) e fa tu lunghi li 
nomiyquibus Patrius exit in, Vntis Jt quali 
hanno il Genitiuo finito in>Viìti$ * 

6. Et(produc tu)e fa tu lunghi nomina con- 
flata è Pus, // nomi compofh drf,Pus>podos • 

7. Et (produc cu nomina) Graca contrada 
in Retìo , ac Patrio > e fa tu lunghi li nomi 
Crai centrarti nd Ncww attuo > e nel Geni* 



lOt 

8.Et (Produc tu) e fa tu lungo > nomen ve- 
i nerandum IESVS il nome venerando di 
Giesà • 

Spiegati otte. 

1. Vs breue pooatlir • Le parole finite in * 
Vsy quando gli feguita la Vocale hanno Vvl - 
tima fillaba breue, v.g-Deus», Iddio* Litus* 
il HdOyTempùs * il tempo &C. 

2. Produc mono/yilaba . Le parole finite in, 
Vs > d'vna fi II ab a fola fono lunghi) ancor 
quando gli feguita la Vacale > v.g.PluSjp/Kj 
RuSyla villa* ThuS, Vincente &c. 

5. Qiiaeque cafibus increfeunt longis . Lì 
nomi finiti in , Vs 3 // quali hanno ti Genitiuo 
con la penultima lunga fanno lunga Vvltìma 
fillabayv.g. Salus* /aiutisi (auie* TeìluSy 
telluris* la /frr4,PaInS;paiudisj£* palude • 
4. Et nomina Quarta? , excepto Retto y & 
Quinto . Li nomi finiti in, Vs, della 
cltnatione fanno lunga Pvliima fi-laba in 
tutti li cafifuorche nel Nominatiuo, e Foca- . 
tiuo /ingoiar eye nel 72 attuo* A bl attuo Plu- 
rale* v. g. Gen* Sensus, Plur.Nom* Sensus, 
/ice* Sensus>Voc*pL Sensus . Ma nel Nom* 
/ingoiare y hic Sensìis., Voc.fing- ò Sensus, e 
Dat. Plur. SehfibuSj & Abl* tlur. à Senfi- 

| bus , hanno Hvhima fili ab a breue * quando 

I gli feguita la Vocale &c. 

I 5. Et quibus exit in,Vntis> Patrius . Li no- 

f. mi Greci finiti iny Vs , // quali nel Genitìuo 
fanno irì*Vntis* hanno l'vltima fillaba lun- 
ga* v. g. Opusy opuntis &c. 
6. Et conflata è* Pus . Li nomi Greci finiti 

E $ i«> 
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in , Vs 9 epmpofìi da 7310 0$ hanno 
Vvlt'tma fiUaba-lunga, vg.Tripùs>Mclam- 
pùs &c 

7.0ntraftaque Gratta in Reflo>ac Patrio- 

Li nomi Greci finiti in, Vs, contratti dal Ge- 
nitiuoittt Os, l'vlttma fillaba lunga , 

ancora , quando gli feguita la Vocale v. g. 

Pantùs &c fi fa fidamente nelN9- 
minatiuo , f Vocatiuo . 

8.£t veneratidum Nomen IESVS . // iV<?~ 

wf venerabile IESVS * laviti ma lunga r 
benché feguiti l* Vocale CT#. 

Offeruatfone * 

Si noti nel Numero che it »cwfjPaIus> 
i equiuoco , efjendo che è nome della j. 7)e- 
clinathney e (igni fica la Palude conl'vlttma 
lunga , & einfieme nome della Secondai* 
jìgntfica* Palo , con f vitina breu*> feri fi 
dette difiinguere 
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DE FIGVRIS QVIBVSDAM POE- 

ETARVM . 
Proprio de Poeti aggiungere , ò Uuare 
qualche cofa alle parole l delle quali fi 
feruono gl'Oratori , alle volte mutare le Iet- 
terei ouero trasferirle in altro luogo ► Il che 
quantunque in Pro/a fia Barbarifmo , nondi- 
meno in Verfo è Metaplafmo , imperciocbe 
fi muta l'antica forma delle parole in vnf 
nuoua , Il che in quanti modi , e come fi fac- 
cia) fi vedrà nelh feguenti Verfi \ 

I Apponit Frothefiy caput id,z quod Apocri- 
fa aufert r 

5 Syncopa de medio tollit, 4 quod Epentbefis 
addit y 

1 Apocope demitfinew 3 6 quem da t Para- 

Tmefisverba fecat, 8 MetafedThefr or- 
dine verfo ; 

Transfer/ Utterulam Anthitbefit fatuo or- 
dine mutato- 

Spiegatione . 

La figura Protefi è quella , che aggiunte 
vna Intera al principio della parola, \. g, 
Gnattis , in vece di NatUS . 

2. La figura Afe refi fa il contrario, cioè to- 
glie vna l/itera , ò vna fillaba al principio 
della parola, V.g.Ruo , in cambio di Emo, 

Tcmno,/« vece di ContemnojPono,/» vece 
di Deoono • 

3. La figura Sincope vglie di me^o alla-* 
paro. a vna luterà, ò vna fillaba, v. g. Pcri- 

QhS) tn cambio di Peri culis • Gubernado, 

fi 4 in 
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in vece di Giibernaculo ; Vixct,/» luogo di 
Vixiffet; Dir exti ,in cambio di Direxifh". 
4. La figura Epente fi frapone in me%.z.o alla 
parola vna littera, ò vna /tllaba, v.g. Relli- 
quiXi in luogo di Reliquia, Maùòrs»in luo* 
20 di Mars j Nauita , in cambio di Nauta ; 
Induperator y in vece di Iniperator s Cin- 
fiutus y in luogo di Cin&us . 
$.La figura apocope toglie quaUbe cofa alla 
fine della parola ■,v.g.Tuguri,Mi vece di Tu- 
guri) : Ingeni> in cambio di Ingenij ,* Oti, 
in cambio di Oti j • 

6.La figura Paragoge aggiunge qualche cofa 
al fine 9 v. g« Deludicr, in luogo di Deludi* 
Dominarierj in vece di Dominari . 

7 >La figura Tmefidiuide la parola compofìa 
^e ve ne frapone vnaltra y v.g. In-qu«Iigatu$i 
in vece di Uligatufque ; In-que(alutatus > 
in luogo di Infalutatufque . 
8. la figura Metatefi muta Cordine delle 
Ietterei v. g« Thymbre » in luogo di Thym- 
ber, Euandre* in vece di Euander . 
cf.La figura Antitefi muta yna littera in vn' 
altra>\'Q Olii* in vece diy Illi • 

Atiuettìmento intorno alle fudette 

Figure. 

Jntefrogato dal Giouinetto ,fe quefie Vi- 
sure fipoffono vfare indifferentemente in 
ogni parola , gli affonderei , che meglio, e 
cofa più ficura e vfarle in quelle parole, nelle 
quali le hanno sfategli Autor t Latini Ciaf- 
ficiyper fuggire gli fchern'ty e non muouere d 
tifo gWdttori t ò chi legge , 
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ALDI MAMVTII ^ 

ME TRIS HOR ATIANIS 

TRACTA TVS. 

Catminum Genera, quibus HOR ATIVS in 
Qdis vtitur y funiVndeu 'tginti • 

/. 

PRimum Genus Ode r. lib. i. quae eft 
Monocolos , flint enim ontines Ver- 
fns Choriambici, Afclepiadei y Tetrame- 
trb Acatale&b qui conftant è Spondeo, & 
daobus Choriambis > & Pyrrtchio > vel 
Iambo hoc modo . 

Spiegatione r 

TLa prima forte de Ver/i vfatì daHoratia 
èycome neV?Ode r. del lib. i. la quale è detta 
jtnocolos perche è copofìa d 9 vn# forte fola 

* ^^^tf^^ ? f 0no tuitt Coriambici * così 
>ht m drna^^§t^rc beili efji predomina il prede 
Coriamb^i^^ancbe detti Afclepiadei dal 
nome del Autor^Afclepiade y che Vinuentè ; 
fin chiamati Tetrametri} cioè di quattro mi- 
fare y è vegliamo dire f tedi > fi dicono poi 
Ac citale Sii y che perfettiv e giufti . J^uefli 
Ver fi fon compopi di quuttr» pi edt y cioè 
d y uno Spondeo y di due Coriambi > e £ vn 
Virrichioy ò Iambo in quefto modo • 

Mose* r- nas «tauis edite re * gitms 

fi f f« 
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Si potrebbe dir antera più facilmente* che 
fon compofìi a*vno Spondeo , & vn Dattjjo 

"trat e poi di due Dattili in " 




* 

il ' 



M«te - nas. at* - tiis> edite. tegibus 
. "Si noti qui che l'vktma fillaba d'ogni Ve*- 
fo non importa fi fio. breuty i lunga 3 potendo- 
ejfer come /svuole tanto in quefia prte de 
Ver fi , quanto in egri * altra . 

SÌ noti" ancora *■ che: li Verfi fi chiamano* 
2)imetéÌiTUmetri r Tetramettiy Pentametri, 
Ejfametri gre. dal numero de piedi, dicen- 
do fi Dimetri quelti Verfi y che fono compofir 
di due piedi, Trimetri di tre piediUetramè** 
tri di quattro &c. Nelli Verfi 1 ambici peri 
Trocaici, & Ànapefiici ,fideue intendere di? 
piedi doppìj ; Onde il Verfo lambo , che nei 
diciamo- Senario , fi chiama- Trimetro ^da: 
Credi che computano due tempi, ò due mi*~ 
fure in vn tempo i .ò mifura ' r ' , A r " 

/ /"< 

Secundum genus : vt Ote0qu$ eft Di- 

colos , Tetraftrophos,. Pjtìmiquique tres 
Veifus flint Hcndecaf^pBbSaphiciJ^en- 
tametri, Acatale&i yfflìi cohùànt è Tro- 
chaeo, Spondeo, J^mbylo» & duobus Tro- 
chaeis, velSpondso vltimo: Quarrus au- 
tem quifque Adonius Dioieter * Acata- . 

lettieus,ex Dattylo, & Spondeo > sci 
Trocheo fic. ^ - 
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Spiegatione • 

« Za Seconda fotti de Verfi vfatt da Bora - 
ito è, come nell'Ode i,la quale è detta Dico» 
los,perche ogni Strofa è compofia di Vèrfi di 
due forti) f Teeraftrofos,/^ re he doppo quattro 
Ver/i fi ritorna è cominciare l'altra Strofa 
con Fijlef ordine- de Ver fi è compofia per 
ogni Strofa di quattro Ver fi li primi tre fon 
chiamati He.ndecafillahi,cioè d'vndicifillabe, 
e Saffici dalla Poetefja, Safo , che. tinnenti * 
fon chiamati Pentametri cioè di cinque pie- 
diy ò mi fare > Acatalettici, cioè perfetti* giù* 
fiì y li quali fon compofii d* vn Trocheo, d*vn 
Spondeo -, ed*vn- Dattilo > e didueTrocbei » 
onero d*vn Spondeo nelVvltimo , . * 
Il Quarto Ver fé è chiamato Adorno, per» 
che fu vfato nelle lodi di Adone , è detto Di- 
meter,c*V dldue mifure , ò piedi > Catale- 
ÓYiCUSìcioè finito, e perfetto , è compoflo d*vn 
Dattilo , e d'vno Spondeo , ò pure d*vn Tro- 
" theo in luogo dello Spondeo in quefio modo o 




- \J 



- w — * 

lam - tis ter - ris niuis atque dir* 
Grandi - ni $ mi - fit pater* & ru - beute 
Dexce - ra fa - cras iacu - latus arc«* 
Terruit Vrbcm * 



Tertium Genus, vt Ode h quae eft Di- 
colos Diftrophos . Primus quifque Vct- 

E 6 fui 
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^fus Choriambicus Glyconius, Trimeter > 
Acatalcc"his conftans è Spondeo > Gho- 
riambo>'& Pyriichio, vel [ambo . Secun- A 
dus vero quifque Choriambicus Afcle- 
piadeus Tetrameter Acataleclus.» è Spon- 
dxo>duobus Choriambisj& Pyrrichiojvel 
Iambo, iìc • 

Spiegatione* 

La Terza forte de Verfi> che Horatio vfa* 
e 3 come nell'Ode 3 la quale è detta Dico- 
los Diftrophos y perche è cnmpofta di due 
forti dì Verfi > e doppo due Ver/i ft ritorna 
ali 'iftefs 'ordine, guanto al Primo fon Verfi 
Choriambiciy perche in ejji predomina il Cho* 
ri amba . Son detti Glyconij > cosi detti da~* 
Glicone y Trimetri* cioè di tre mijurey ò pie- 
di* Acataletth cioè perfetti , egiufii • <§>uefto 
Verfo è compoflo di tre piedi) cioed'vn Spow- 
deoy(Cvn Choriambo y e d'vn Pirrichio* ouero 
d^vn Iambo. Il Secondo Verfo è chiamata^* 
Chotiambico , perche in effo predomina ' iì 
Choriambo : Afdepiadeo cosi detto d'Afcle- 
piade> Tetrametro y cioè di quattro piedi > ò 
mifure y Acatalettoy cioè perfetto > egiufto 3 è 
compofto di quattro piedi) cioè d'vn Spondeo, 
due Choriumhi) €9* vn Pirrichioy ò. Iambo in 
fjuefia maniera . 

~ — — v ^ 

_ — — v> V-> ~ VJ \J ~* KJ 

Sic te diua potens Cypri r 
Sic fra - tres Helenac lucida fi * deta - 
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Quartum Genus, vt Ode 4. qu£ eft Di- 
! colos Diftrophos . Primus quifque Ver- 

fus eft Dacìylicus Archilochius Hepca- 
, meter Acataleórus : Conftans è quatuor 

primis pedibus Spond32Ìs,vel Daótyiis in- 
!: differenter, vt in Verfu H eroico . Deinde 
|i è tnbus Troch#is , vel Spondaeo vltimo . 
' Secundus vero quifque eft Archilochius 
\ conftans ex Penthemimeri Iambica , id 
1 eft ex Iambo, vel Spondaeo Iambo,& fyl- 

Jaba,deinde ex tribus Trochjeis,vel Spon- 
' daeis fic . 

Spiega ti one. 

* 

La ^Quarta forte de Ver finche vfa lloratìo, 
èy come nell'Ode +>la quale è detta Dicolos 
Diftrophos , perche è compofta dì due forti 
di Verfi y e doppo due Verfi fi ritorna all' 
v^fìefs ordine. Quanto al primo fono chi a watt 
v battutici) perche in efji predomina il Dattilo* 
fon fflti -Arcbilocby dal nome dell'Autore 
Afcbilocoy cbeSinuentd , fon chiamati Èpta* 
r metriy cioè di (eh* piedi* Acataìetti>c\oè per* 
fettine giù fti : li primi quattro piedi dei qual 
primo Ver fu fono Spondei 9 ò Dattili indiffè~ 
rentemente y come nel V erfojì eroico y gl* v l-< 
1 timi tre fon Trochei* ò pure fon due Trochei* 
| €5T \<vno Spondeo • // Secondo poi è chiamato. 
• %Archilothioy come fopra , iìquate è compoffo 
(Cvna Tentemimeri lambita y cioè dt due 
piedi con vna Ce fura terminante la parola y 
li quali v faranno ambedue {ambi , è il pri- 

7ìh+ 
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ito 

mo Spondeo , /'rf//r0 fempre lambo . Di />0/ 
di tte Trochei* è di due Trochei^ uno Sjpon~ 
deo in qui fio modo . , ^ 

-v/v - U - w — vr ^ w — 

Sohikur acris hv-ems gra-ta vice Vcris &Rt-uoni 
Txahuat-qttc tic-cas maciù-nx ca-rinas . 

C^uincum Gcnus, vt Ode ?,qu* eft Tri- 
colos Tetraftrophos . Primi quiqueduo 
Vcrfus fune Afclepiadei > qualis ille , 

Macenasatauis edite regibus, 
vtdiótum eft fuperius in primo genere. 
Tertius autem quifqtie eft Pherecratius 
Heroicus Trimcter Àcataleótus, conftans 
« Spondaeo, Datfylo» & Spondeo « Quar- 
tus verò quifque eft Glyconius , qualis. 

ille . 

Sic te Diua potens Cypri , 
il fuperiùs ditfum eft in 3 genere, Gc T ^ 

S piegati on e « 

La Quinta forte de Verfivfatida Mora* 
tio t è come ne ir Ode S l* quale è chiamata 
Trtcolos > perche è compofta di Ver fi dì tre 
fortiy è detta ancora Tetraftophos , perche 
dppo <>gnt quattro Verfi,che compungono vna 
Strofa* fi ritorna principiar l'altra Strofa, 
cime la prima . : j$ttanto aM prtmt due fono 
Afclepiadei fintili À quello, del quale fi è trat- 
tato r.ella prima forte, che dice . 

Mecenasacaitis edite regibus. ^ 
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// Terzo è detto Ferecrath da Ferecrate y che 
ne fu C Autorete detto Hèroicdyperche Saétò- 
pra nelle lodi deh* Imprefè fatte dagl'Heroi, 
è detto Trimetro, cioè di tre mtjure, ò piedi* 
Acatalettoy cioè perfetto, egiufto, è compofto 
d'vn-Spondeo yd'vfc Dattilo-, e- d'uri 'altro 
Spondeo- il ^uarto-è Gliconico , coti detto 
dal fuo Autore Glicone,. come quello y 

Sic te Diua potens Cyprr, del quale fi è 
trattato /opra* al $ genere mquefia maniera*- 



— — VJ \J — V 

m m- ■ V y ; 

— ~ — K> — f 
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Oìxis mul'-ta gracili* tepwer in ttòfo 
pTrfu -fusIiquidis vrgecodo- xibus 

GratoiPyrrhai ftib a»tro : 

Cuìfla - uam religas comam 

v /• 

Sextum Gènuy,vt Ode eft Dico- 
los Tetraftrophor - Primi quique trcs 
Ver fi» flint Afclepiadei, qualis ille . 

Mecenas atauis" edite regibus , 
dèquofuperius In genere primo ; Quar- 
tus autem Glyconius , qua Vis . 

Sic te Diua potens Cypri , 
vrfupeiius in$ genere , hoc modo . 

Spiegati one* 



la Se fi a firtede Vcrjt,che vfa Mora fio > è 
ame nell'Ode 6yla quale è detta Dicolos , 
perche è compofta diVerfi di due forte,è detta 

Tetraftephos , perete doppo ogni quattro 

Ver fi 
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PerfìiCbe compongono vna Strofa > /$ ritor na 
da Capo . Son Ver fi Afclepiadehquanto alti 
primi tricorne , 

Mecenas atauis edite regibus > del quale 

Jì è trattato di [opra nel primo genere. Il 
Jguarto Verfo è chiamato Gl iconico da Gli" 
ione fuo /tutore , come quello , 

Sic te Diua potens Cypri, 

del quale fi è trattato dì [opra nel $ genere 
in qncfto modo ; 

— — — v ci — v - v 

— - - u u - uv ^ 

— — — v# u — u u 

Scrihe — rts uario fortis <3r ho - ftiuin 
Vittor Maconij Carminis à licer 
Quam Ttm cumqitc ferox nauibus aut eqitift 
Milcs te duco g«f-ferit 

- 

VII. 

Septimum Genus , vt Ode 7 qtiseft 
Dicolos Diftrophos. Primus quifqites* 
Verfùs eft Heroicus > Hexameter Cata- 
Jeéticus mduasfyllabas a conftànsexfex 
pedikus, DaCtylo, & Spondeo indifferen- 
ter in omnibus loci*, quamquam in 5 ali - 
quando Spondajus ponieur > & in 6 Dacìy- 
ìus, vbi ctiam faepe prò Spondeo Trochee- 
m admittitur. Secundus autem quifque 
eft Da&ylicus , Alemanius > Tetrameter, 
Cataleeìicus , habens quatuor vlciraos 
pedet Heroici Verfus, lìc 

■ 
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- Spiegatone • 

La Settima forte de Verfivfatì da Hora- 
tìoyè come nell'Ode 7, la quafe&detta Dico- 
los, perche è compofìa dì Verjì di due forti > 
è detta ancora Dittrophos^ercA* doppo due 
Ver fi fi ritorna all' ifiefo* ordine di Ver fi, il 
primo de quali è Ver/o Heroico Effametro , 
cioè compofio di fot piedi , li quali poffbn» 
efiere Dattili, è Spondei indifferentemente tn 
tutti li luoghi , benché nel 5 luogo qualche 
volta fi pone lo Spondeo , e nel foflo il Dat- 
tilo . Si dice Catalettico in due filiate, cioè 
che termina in due /illabe , che fanno vno 
Spondeo* Il Secondo poi è Verfo Dattilico* 
perche in effo predomina il Dattilo , è chia- 
mato Alemanio da Alemane, e detto Tetra- 
metro, cioè di quattro mi fu re , ò piedi Cata- 
lettico, perche gli manca vnafillaba, è com- 
pofto dt quattro piedi fimili À gl'ultimi ftt*fr 
k tro piedi del yerfo Hercico in quefia ma- 

— - •» *" — v/o — %s — — 

— v7 U ''«èfcjV " U VJ ^ ■ , - ». S - .'- • % " 

Lau da-bui«^i-Nla-ram Rhodon aut Myti-lenen 
Aut Ephe-fum binia-rifuc Co-nnthi 

V I i i. 

Oflauum Genus , vt Ode 8 hb. i quae 
i eft Dicolos Diftrophos . Pnmus quifque 
' Verfus eft Ariftophaoins Dimeter Aca- 
taleótus conftans è Chonambo, & Bac- 
chio, fiue Amphimacro . Secundus autem 
quifque eft Choriambicus Alcaicus Te- 
trame- 
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trameter Acataleflus , conflati* ex EpN 
trito Cecundo duo bus Choriambis , & 
Bacchio 3 fiuc Amphimacro hoc modo . 

spiegatane • 

VOttaua forte de Ver fi, che vfa Uoratio,è 
tome nell'Ode Ottaua del primo libro , la__> 
gitale è detta Dicolos , perche è compoft* 
di Verfi di due forti» e Diftrophos , perche 
doppo due V er fi, fi ritorna da capo all'i fiefo 
ordine. Quanto al primo fon Verfi Ari fio- 
fany,cojì detti dal nome del Autore Arifto- 
fane,che l'inuentò . Son detti Dimetri,chè di 
due mifure, ò piedi , (jT A cataletti, cioè per- 
fetti» egiufiì : Son componi d*vn Choriambo , 
e Bacchio)) ouero Amfimacro , Il Secondo poi 
0 chiamato Coriambico, perche in effb predo- 
mina il piede Coriambo : è detto +Àlcatco dal 
nome dell* Autore Alceo, che l y inuemò,è detto 
Tetrametro, cioè di quattro mifure y è piedi» 
& Acat.tletto, cioè perfetto , e giufio, è com~ 
pcfto d'vn Bpitrito feconda, di due Coriambi, 
e d*vri Bacchio, ouero Amfimacro in quefta 
maniera . 



Lydia die peromne* 
Te t)e:$ o - ro Sybarim curpfoperes amami» 

/ x. 



Noniim Genus, vt Ode 9, qux eft Tri- 
colos Tecraftrophos , primi ouique duo 

Verfus 

or 1 - j 
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Verfus funt Da#ylici, Alcaici * Acata- 
Jedi* qui conftant ex Penthemimeri lam- 
bicca, ideft Iambo > &fylJaba , quaedicitur 
Ce fura, dernde è.dùobus Da&ylis, vel vi- 
timo Amphimacfo. Tertius autem quifq; 
cii lambicus Archilochius Dimeter Hy- 
percatale&us, conftans è quatuor pedibus: 
i & 3 Iambo* vel Sporidio^ z> & 4 Iambo 
dumtaxat, deinde fupereft fyllaba . Quar- 
ms autem quifque eft Daàylicus Alcai- 
cus Acataleéhis conftans ex Dimetro hae- 
yoìcojSc Dimetro Trocaico, ideft ex duo- 
bus Daftylis, &duobus Trochaeis, vel vi- 
timo Spojidaeo > hoc modo • 

Spkg&tioM • 

La Nona forte de Verfi vfati da Horatio e 
come nell'Ode 9* la quale è detta Dicolos* 
perche è compofta di Verfi di tre forti* e Te- 
traftophosi perche doppo ogni quattro Verfi 
jftrttornad principiar L'altra Strofa* <Quan- 
to olir primi due Verfi fono dattilici cosi 
detti*- perche in efft predomina il Dattilo* fon 
detti Alcatel d'ai nome dell' Autore A leeone he 
lf ritrouò* fon detti Acatalettiycioe perfetti* e 
giufiiyli quali fon comfofiid'vna Tentoni- 
rnert lambica y cioè di due lambryWvna 
fiilaba, chiamata Ce fura. Dipoi di due Dat- 
tili j ouero d'vn Dattilo r C vn Amfimacro • 
Il 3 verfo è chiamato lambìco 3 perche in 
eff 0 predomina U Iambo , è detto Arcbtlochio 
dal nome dell'Autore Archilo cho* che l'in* 
uentò* Dimetro* cioè di due mifure 3 ò piedi* 



che in quefta forte di Verfo s'intendono dop- 
pijycotve fi notò nel principio fatto la [piega- 
tione della prima forte de Ver fi: e detto Hi- 
percat aletto , perche oltre al numero de furi 
piedi ha vna fillaba di più • nQuefìo è tom- 
pvfio di quattro piedi ti primo > W il terzo è 
lambo y ò Spondeo* il 1 tT il 4 follmente 
Jamboypoi vi auxn&a-vna fillaba • Il quarta 
t chiamatoDattilicOyperche in effo predomina 
il Dattilo? Alcai co dal nome del fuo Autore 
Alceoy Acalatetto > cioè perfetto y egjufto . E 
compoflo d'vn Di metro Heroico y cioè di due 
piedi Dattiliy e d*vn Di netro Trocbaico } cioe 
didueTrocbeiy ò in luogo deWvltimo Tro* 
cheo vi puoi effer vno Spondeo>così • 

■■, ■ 1 r ~ _ - -y jm-. 

^ m ^ «. « ~ KJ ±J • ^ V/ * - 

■ 

- — V ~ O » V/ 

• Vi^es'^vt al-ca ftetniue candidimi 
Sor a - <ftc nec iam tiiftine r auc onus 
Syluae labo-rantes* gehi-que 

Humina conftite - rint a r cuto 

< • 

'X* • J 

Decimum Genus , vt Ode X, qua; effc 
Monocolos,funt enim-ònines VerfusCho- 
riambici, Alcaici, Pentametri, Acatalefti, 
qui conftant è Sppndso , tribus Choriam- 
bfo & Pyrrichio% vel Iambo> hoc modo . 

Spìegatione • 

x X* J)fQÌtn#Jorte de Ver/ìvfa(i da Ho ra- 
tio 
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fio è come fieli* Ode Decima , la duale è chia~ 
mata MonocholoS, perche è compofta di 
Verfi tutti della medefima forte , Son chia- 
mati Pentametri , ctcè di cinque mifure , <J 
piedi y fon dati ^cataletti > cioè perfetti) § 
^ u ft'yJ un chiamati Verfi Coriambici,perche 
in efft predomina il Coriambo; f§n detti 4I- 
caici da Alceo loro Autor e 3 fono compofli d*vn 
Spondeo, di tre Coriambi , e d'vn Pinichio , 
ouero d'vn lamboj cojj , 



Tu ne quaefieris fcire nef«$ qnem mìhi.quem tibi 
fintai dij dederint Lfuconoe n«c KaMo-nio* 

XI. 

I 

Vndecimum Genus,vt Ode 19 Jib- a, 
qua? eft Dicolos Biftrophos . Primus 

quifqueVerfus eft Iarobicus Archilochius 
Dimeter Acataleftus: Conftans Amphi- 
niacro, & duobus Iambis, veJ vlcimo Pyr- 
richio . Secimdus quifque Verfus eft Iam- 
bicus Archilochius Trimeter Cataleóii- 
cus conltans è quinque Iambis , & fyllaba 
rccepto camen in locis imparibus etiam 
Sponda:o, hoc modo . 

Spiegatìone . 

V Undecima fune de Ferfivfati da Hora~ 
no è cime nell'Ode Decima ottona del % lib. 
U cjualt è chiamata Dicolos, perche è cam- 
po fi a di Verfi di due /*r//>Diitrophos,/>fr- 
ebe 4ippo ($m due Verfi fi ritorna da Capo . 

guanto 
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Quanto al primo fono Ver fi lambiti così 
detti* perche in e/Jt predomina il Iambo y fon 
detti Atfcbilocbij dal nome del fuo Autore 
uircbilocbQ)fon desti Dimetri 3 cioè di due 
tntfure > ò piedhchein quefia forte di Ver/i 
/intendono piedi doppjj : fono desti Acata- 
leuiyperche hanno tre piedi finiti • <Ma per- 
che per e JJer Dimetri perfetti doterebbero ha. 
nere quattro piedi fi r demno chiamare Di- 
• metri Bracht catalettici > cioè mancanti di 
due fillabey che appunto farebbero baJJanti d 
formare il quarto piede • Sonocompofli d*vt? 
Amfìmacroye di due lambì > puoi effernelt 
vUimo luogo vn Pirrichio in luogo del Iam- 
bo . Quanto al Secondo fono I ambici per la 
caufa, che sì è detta di [opra : fon chiamati 
*Archilochtj dal nome del fuo Autore Archi- 
loco . Sono detti ancora Trimetri > perche* 
coflanodi tre piedi > ò mifure doppie : fono 
detti Catalettici > perche gli manca vna fiL 
laba S fon cómpofii di cinque lambì > er 
La 




vnafiliabay ticeuono nondimeno n^ Wtwmm ^ 
ghi difpariy che nel i • 3* e j. luogo lo Spon« 
deo> in quefla maniera* _ r Mr 

Non* ebur ncque au-téntn 
ftfea rcni-dn in domo lacu-im 

XII* 

m * m 

■ 0* 

Duodecimurn jgenus > vt Ode ix Iib«5 
euae eft Dicolos Diftrophosj primi quiq; 

duo ycrflis font Ionici à minore > Sappi- 
ci 



» \ Digitized by OooqIc 



T ' - T.r., 



US 

ci Trimetri Acataletti, qui confane e_~,** 
tri bus lonicis à minore , vel vltimo Peo- 
ne tertio • 

Tertius autem verfus eft Ionicus à mi- 
nore Sapphicus Acatalecius , fed Tetra- 
mecer conftans è ^uatuor lonicis à mino- 
re : hoc modo . - 



S piegatione • 



La duodecima forte de verft vfati da tì*- 
rstto, e cerne nell'Ode x zj del lib. 3. la quale 
e detta Dicolos y perche è compofta di due^x 
forte di ve*fi y è chiamata Diftrophos , per- 
che dvppo ogni tre ver/t fi r itorna da capo à 
principiare l'altra Strofa . Quanto alli pri* 
mi due fon ver fi Ionia H minore y perche m 
e/jt predomina il piede Ionico d minore } fon 
chiamati Saffici dalla Poetefla Saffo > chCA 
gì* inuentò 3 fon dettt Trimetri , ctoe di tre 
tfiedi à mtfure , fon detti ^cataletti y cicè 
per/etti y egiufti*. Son compofli dt tre Ionici 
A minore , puoi effere iteli* vit imo luogo vn~* 
Peone terzo i n luogo del Ionico . 

Quanto al terzo e vfrfo parimente Ionie» 
à minore è chiamato Saffico dal nome della 
Poe te (fa Saffo , che l'tnucntò > e detto de ha- 
tallito y cioè perfetto, e gtufì ' 3 è chiamato 
Tetra meto t cioè di quattro piedi . E <-ompo- 
fio di quattro piedi Ionici a minore in qu.fi* 
manierai • 

' v x » * i àVA> - * 

5 Mi- 
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Miferirum eft neque amori date ludum 
JsTeque dulci mala vino lauereautcx- 
animari metuentes Patrujc re t- b«w lingua: 

XII I: 

Decimum tertium Genus > vt Ode 7 
lib. 4 qua: eft Dicolos Diftrophos . Pri- 
raus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 
meter Catalefticus , qualis . 
Laudabunt alij claram Rhodon, aut My- 

tilenen • 

Secundus quifque eft Dacìyhcus, Ar- 
chilochius Dimeter Hvpercatale&us con- 
flans duobus Daétylis , & fyllaba hoc 
modo. 

Spiegatione» 

La Decima terna forte de Ver fi yfat* dot 
Horatio > è come nell'Ode 7 del 4 libro* la-> 
quale è chiamata Dicolos^erche e compofta 
di Vetjìdt due forti , è detta- Diftrophos > 
perche doppo ogni due Ver/i //ritorna a prin- 
cipiar l'altra Strofa . guanto al primo Ver- 
fofon chiamati Ver/tHeroici,perche furono 
vfati nelle lodi del? Imprefe fatte dagli He- 
roi . Scn detti Esametri, cioè di fei piedi 3 fon 
chiamati Catalettici ,perc he gli puoi mancare 
vna /il la ha, guanto ài Secondo fon Verfi 
Dattiliciìperche in effi predomina il Dattilh 
fon detti *Arcbilocby da oirchiloco loro In- 

uentore j fon chiamati Dimetri > perche jon 

com- 
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tir» popi di due fìldh à mìfutt) fin detti Hi* 
f£rca$Alcff$ y ftnh* gli abonda vna filiaba p 
Svn compii di due Dattili , vna jillaba 
così . 

mm m -M^ » %s ss m m • V v * *. 



mm \J %* tm \J %/ 

' 4 



DiffH'-gcrt ni-iie$ rede-^unt iam graraiaa campis 
Arbori - bufane co - mx • 

x i r. 

Decimimi quartum Oenus , vt Jib. f 
Ode i qu«s eft Dico'os Diftrophos . Pri- 
mus quiAme Verfus e t lambicus Hyppo- 
nacteusTumeter Acatalectus conftans ex 
fex Iambis , recepto tamen in ìocis tmpa» 
ribus etiam Spondeo . Secundus quifque 
eli lambictisArchilochius Dimeter Acata- 
leótus conftansè quatuor Iambis, recepto 
tame» in locis imparibus etiam Spondeo 
hoc modo . 
él Spiegati one » 

La Decima quarta forte de Verfi vfaii da 
fjoratio è , cerne nell'Ode r del f libro , la 
muale è chiamata Dicoìos, perche è compofta 
di Verfi di due forti è detta Diftrophos » 
•perche dofpo ogni due Ver fi fi ritorna da 
tape d principiar l'altra Strofa . guanto al 
Prtmo Verfo fon Verfi lambicì lìipponattei 
I tosi detti, Perche in efjl predomina ti lamio * 
» furono ritrcuati da Hipponatte» fon Dime- 
tti da tre mifure , ò piedi d r ppjj > fin detti 
4eat aleni, cioè per/ftth e giufii >fon compi* 
ÉidiM lambiìtictttono nondimeno ntlli lm* 

F i b * 
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gli di/pari* cioè nel u 3,e1 lu$go ancorili 

Spondeo • guanto ai Secondo fon Ver fi Cam- 
bici ArchtLocbijy perche m eflì predomina il 
Jambon furono mutntati da Arcbtloibo % fon 
chiamati \ Dimetri>ptrche coflano dt due piedi 
à mi f ut e doppie y fon detti Acntalettt , cioè 
fcrfttti > egiufti. Son compojfi di- fuattr* 
lambì * rtceuono nondimeno nelli luoghi di* 
fpariy cioè nel primo* e nel ter*.* luogo amor 
lo Spondeo così • 7 



Ìbis libur » nis in - ter al - et ita * umm « ' 
. A fui - ce pw* piign* - cui* , \ - 



• 4 



/ * i 



4 ■ 



Decimum quineum Gcnus, vtOde ir 
Epod, quse eft Dicolos Diftrophos . Pri- 
mus quifque Verfus eft Iambicus Hippo- 
nafteus Xrimecer Acatalec~ius,qualisiil< -tì 
Ibis Libnrnis intcr alfa Nannini . 

Secundus vero <juifque eft Sapphicus 
conftans Pemcmimeri Heroica ■% & Di- 
metto IambicG , ideft è duobus Dattylis, 
& fyl Jaba, deinde è quacuor lambis rece- 
pto tamen in locis imparibus etiam Spen- 
dalo hoc modo . 

Spicgationc* 

La Decima quinta forte de Perfi vfati da 
Horatio è, come nell *Qde ti dell'Epodo» 
quale è chiamata Dicolos Diftrophos,**?* - 
<be è compofia di Ve¥fi di due forti , e doj>pt 

ag n i 
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$eni due Vetfi Jt ritorna è principiar l'altra 
Strofa* guanto al Primo Verfo fon chia- 
mati Fer/t lambici tìipponattei , perche in 
tifi predomina il l ambo t e furono ritrouatì 
da Hipponatte, fon chiamati 1 rimetri yperche 
fon componi di tre pied i è mifure doppie , 
fono detti' Acataletti>cioi perfetti» e giufii di 
quella forte appunto* che e quella di (opra . 
Ibis Liburnis inter alta Nauiunr. 

guanto poi al Secondo fon Verfi Saffici % così 
detti dal nome: della Poeteffa S*ffo,cbc l'in- 
uentò, fon compofii d'una Pentemimeri lam* 
bica , e d*vn Dimetro Heroico» cioè di due 
Dattili,®* vna ftlabozlunga» doppo di quat- 
tro lambì r riceuendo però nelli luoghi di- 
fparì, cioè nel 1, e 3 luogo ancor lo Spondeo . 

«» «fa» s, — • w — v> v* - 

«• cr «* • w o • O - M - — 

. • ■ - _ c<w j _ 

Petti nihir mefic rtan»tta iuuat 
tcaibext reificu-Jos amo-xe per - culfmn gtati* 

Decimum» fexcum'Genus > vt Ode 1 j 
£pod> qua: eft Dicolos Diftrophos . Pnjr 
mus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 
meter Ca ralefticus in duas fyllabas^qualis 

ille - 

Laudatane al ij claram Rhodon , auc 

Mytilesen . 

Secundus. vero quifque eft Archih- 
chius coirftans Dimetro lambico, & Pen- 
temimeri Heroica,ideft è quatuor Iambis 
tamcft io locis imparibus edam 
. * * Spon- 
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Spondaro . Deinde è duobus Da£tytis> & 
fyllaba hoc modo • 

• ; • - . . 

Spiegatione. 

La Decima fefia forte de V et fi v fati da 
Uoratio è come nell'Ode i $ dell Epodo , la 
quale è chiamata Di co Io s > perche è compo- 
rta di due forti di Verfiy e Diftrop hos , per- 
che doppo ogni due Verfi fi ritorna da capo d 
principiar C altra Strofa . guanto al Primo 
Verfi fon VerfìHeroicicosì detti* perche fu- 
rono vfati nelle lòdi deWHeroi y quando fa» 
cean qualche celebre tmprefa . Son chiamati 
BJfametri) cioè compofii difeipiedhfon detti 
Ca/aletttci in due /illabe > perche terminano 
in due filabe* cioè in vno Spondeoyfonv come 
quello * 

Laudabun t alij claram Rhodon>aut My- 
tilenen. 

Quanto poi al Secondo fon chiamati Verfi 
Archilo chi] dal nome del loro Autore Archi- \ 
loco } fon cotnpofii d'vn Dimetro Iambìco * e 
di vna Pentemtmeri Heroica y cioè di quattro 
lambiy riceuendo però ne i luoghi difpari > 
c$oe nd ì> e ? luogo ancora lo Spondeo doppo 
di due Dattili > e di vna Jillaba così • 

- y u ~ - - -v/*/ - - 

Xj - m — - v> — — W W — \J %j m 

Horrida tempe-ftas coe-Ium con-traxit & imbre* 
Niur i-c]uc de-ducuntlouem nunc mare nunc fylua 

x y i i. 

Decìmum feptimum Gèfltts, vt Ode t<t 
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Epod. qux eft Dicolos Diftrophos • Pri- 
mus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 
meter $ qualis iile . 

Laudabunc ali| claram Rhodon, aut 
Mitilenen. • 
Secundus aucem quifque eft Iambicus 
Archilochius.Dimetei Acataieftus , qua- 
■ - ille- . * 1 

Amice propugnacula . 
;mo4o. 




Spiegatione 




La De cima fettima forte de Ver fi vfati 
daHoratio è. come nell'Ode 14 dell'Epodi, 
la quale è chiamai* Dicolos, perche è com- 
pefta dt due forti di fTerfi, e Diftrophos, 
perche doppo ogni due Ver/t fi ritorna d ce 
minciar da capo l'aera Strofa ». guanto al 
primo Verfo fono V erfi fomiglianti d quello. 

taudabunt alij claram Rhodon, aut Mi- 



tilenen 



guanto poi al Secondo fon VerfiTnmbici cosi 
detùì perche in. e/fi predomina il /ambo ,fo n 
detti Archilocbij dal nome del fuo Autore Ar- 
chileo, fon detti Dimetri cioè dì due mifure y 
è piedi doppij fon detti A cataletti , ctog tuf- 
fetti) e giufii, cerne quello . 

Amice propugnacula . cosi . 



M^His in-ertia c\\r ean - tam dif- fuderic imi* . 
ObJi <• ino - nem ita * £bus . 

4 * ' < F $ De» 
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Decimum odtauum Gcnus, vtOdet* 
Epod.qu* eft Dicoros Diftrophos.Pr imus 
quifque Verfus eft Heroicus Hexanìeter . 

Secundus vero qnilque ef! Iambìcus 
Hypponafteus Trimeter qualis ille . 

Ibis Liburnis inter alraNauiutw. 

Quamquam in hac Ode Secundus auifq; 
Verfus conftat è foìis Iambis quód iemel 
tantum leg'tur fecrfle Horatius , quamo- 
brem Verfus ille ... . 

Eàmns omnes execrata Ciuitas \ 

lic eft legendus 1 

Eamus omnis execrata Ciuitas ; 
Quod Se Porphinroni pJacet , vt fit fìgti- 

rata locutio . 

Eamus omnis Ciuitas execrata 

Ha:c , & quae poterunt reditus abfcinderc 
dulces ; 

Sunt enim omnes lambì hoc modo . # 



Sptegatfone - 



La Decima ottava fìtte de Verfi vfati da 
Bormio è tome nell'Ode 1 6 dtlP Epodo , la 
quale è chiamata pitolos Dtffróphos^r- 
c he è compofta di due forti dt Ver fi > e dofpo 
due Ver fi fi ritorna à principi ir t altra Stro- 
fa . guanto al Primo fin Verfi Hcroich così 
du& ptrcbe furni vXati nelle Lodi dell' Im- 
prefe fatte dall' fìétoi . Son chiamati Verfi 
Esametri , perche fon componi di fit piedi • 
guanto poi al % fin Verfi lambicì cai detùt 

. - perche 
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* ******** $ &»>!>°. Sonchia- 
Z*" Ht W 0 »«tt*i dal nomi 'del fuo Autore 
H'PP'wfofa dettiTrimetìrhìièdifrr mi- 

il • K edì do ?rt c0me 1 udl ° ' 

ibis Libirrnis mter alta Nauium . 

bene tn quefi*Qde ogni Secóndo Ver fu è 
compoflo di foli lambì , tl.okcvna fot volta fi 

legge batter f att o Horatio , per lo che quei 
rerfo . x / 

Eamus oranes esecrata Ciui tas . 

confi deue kg$ere , 

Eamus omnis esecrata Ciuitas . 

Il che piace ancora d porfirione per effe? 
parlar figurato * 

Eamus omnis C m i tas ex eerata 
H*c,& quae potè r lui t redi cu s abfcindere 
•ditlces < - * 0 - . 

Son tutti Ver fi lambici in quefta maniera 

- V V * - w ^ 




°«*3** *P - u Ro - ma vi - nbiis xuit . 

Vndeuigefimum Genus , vt Ode 17 
Epod, quae eft Monocolo*. Sunc enim 
omnes Verfus lambici HypponacìeiTri* 
metri AcataJecìi , qualis ilie 

. Ib 5 t j b ^tósinc!aaItaNauium. 
hoc modo &c. ' 
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./'J^uantO al primo fono Ver fi lamina così 
àetmf^É>f * n '/fi predomina il lambo x fon 
detti Aftvilocby dal nome del fuo Autor* 
uMtàtoi fon detti Dimetri > sioè di due 
.. mifure , è piedi f che tn quefiaforie di Ver/i 
/intendono piedi doppìj : fono desti Acata- 
letti^perchebAnno tre piedi finiti . &ia per» 
che per ejffer Dimetri perfetti dour ebbero ha* 
nere quattro piedi fi' deuono chiamare Di- 

' metri Bracbicatalettici » cioè mancanti dì 
due fillabe, che appunto farebbero baflantià 
formare il quarto piede • Sono compopi d'v»* 
Amfimacro, e di due Iambi >.puol ejfernell* 
vlttmo luogo vn Pirricbio in luogo del lam» 
ho . guanto M Secondo fono [ambici per la 
caufd» che fi è detta di fopra: fon chiamati 
^ircbilocbij dal nome del fuo Autore Archi" 
loco» Sono detti ancor atrimctri > perche^ 
coftano di tre piedi > ò mifure doppie : fono 
detti Catalettici > perche gli manca -una JiL 
laba : fon compofti di cinque Iambi > & 
vna filtaba > rie euó n o nondimeno nellHutè 
ghi difpari 3 cioè nel i . $• e $• luogoio Sfotti» 
deot in quefia maniera » ^Mk • '? 

f»a <* -■:>>•'* ■ 



Non - ebur ncque au -pàti/tei 
Mca reni-det in domo Jacu-nat 



Ti i- 



Duodecimu#jenus , ve Ode i» lib>3 
qux eft Dicolos Diftrophos, primi quiq; 

«ìuo Ycrfiis funfromei à minore > Sapphi-. 
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ci Trimetri Acacaledti, qui conftant 
tri bus Ioiiicis à minore > vel vltimo Peo- 
ne tertio . 

Tertius autem verfus eft Ionicus à mi- 
nore Sappliicus Acatale&us , fed Tetra- 
mecer conftans è «.juatuor Ionicis à mino- 
re : hoc modo . - 

Spiegatione . 

La duodecima forte de ver/i vfati da Hfi- 
rstioy e come nell'Ode i z; del lib. 3. la quale 
e detta DicoloSy perche è compofta di dut^* 

forte di vetfty è chiamata Diftrophos , per- 
che deppo ogni tre verfifi ritorna da capo d 
principiare l'altra Strofa • Quanto alti pri* 
mi due fun ver/i Ionici d minore > perche in 
ejji predomina il piede Ionico d minore y fan 
chiamati Saffici dalla Poeteffa Saffo y CÒCA 
gfmuentò y fon detti Trimetri y cioè di tre 

bùiedi 6 mifure > fon detti od cataletti % citè 
perfetti y e giufti* Son compofii dt tre Ionici 
d minore y puoi effere nelCvitimo luogo vn^* 
peone ier&o in luogo del Ionico . 

m Quanto al ter ^ e w rfo parimente Ionico 
d minore è chiamato Saffico dA nome della 
Poe teff a Saffo > che l'tnutntò y e detto deba- 
tatetto y cioè perfettOy e giufi > y è chiamato 
Tetrapaeto y cioè di quattro piedi . E ^ompo- 
fio di quattro piedi Ionici d minore in 
maniera • 



. . .... ^ . ffo; 
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Mi ferirmi? eli neque amori dare ludum 
Ncque 4ulci mala vino laiiere aut cx- 
animari me tue nte s Partii* ver - beta lingue 

X I l I: 

Decimum tertium Genus » vt Ode 7 
lib. 4 qiiae eft Dicolos Diftrophos . Pri- 
mus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 
meter Catalefticus , qualis . 
Laudabunt ali j claram Rhodon> auc My- 
tilenen • 

Seaindus quifque eft Dacìylicus, Ar- 
chilochius Dimeter Hypercataleftus con- 
flans duobus DaCtylis 9 & fyllaba hoc 
modo. 

% Spiegatione • 

La Decima terza forte de Verft vfati da 
Horatio > è come nell'Ode 7 del 4 libroy la_j 
quale è chiamata Dicolos,percbe e compofta 
di Fetjìdt due forti , è detta. Diftrophos , 
perche doppo ogni due V erfi fi ritorna d prin- 
cipiar l'altra Strofa . guanto al primo Ver- 
fo fon chiamati Verfi Heroici,percbe furono 
vfati nelle lodi dell' Imprefe fatte dagli He- 
roi . Scn dettt Effametri, cioè difei fiedt 3 fon 
chiamati Catalettici,perche gli puoi mancare 
vna fillaba» guanto di Secondo fon Verjì 
Dattiliciipercbe in efji predomina il Dattili 
fon detti tArchtlochy daoirchiloco loro In- 

uentore > fon chiamati Dimetri > perche fon 

com- 
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ftmpo/fidt due piedi, o mifure, fan detti Hi* 
ferca$AÌet/t , fintegli abonda vna Jfiliaba , 
Son compvfti di due Dattili » CST* vna jillaba 

€Oiì é 
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DilfH-gew ni-ues rede-untiam gwmina campis 
Arbori - bufane co - ms . 

xiy. 

Dccinium qoamim Genus » ve Jib. f 
Ode i qus e£t Dicolos Diflrophos . Pri- 
mus quiAjue Verfus e il lambicus Hyppo- 
nacteusTumeter Acacalectus confi a ns ex 
fex Iambis , recepto tamen in Joc's talpa* 
ribus eriam Spondeo • Secundus quifque 
eli lambicusArchilochius DimeterAcata- 
leótus conftans è quatuor Iambis, recepto 
tamen in locis i m pa ribus etiam Spondeo 
hoc modo. 

|L Spiegati otte • 

La Decima quarta forte de Verfi vfati da 
fior atto è , carne nell'Ode r del f libro , la 
quale è chiamata Dicolos, perche ècompofia 
di Verfi di due farti è detta Diftrophos > 
perche doppo ogni due Verfi fi ritorna da 
tape d principia r C ahra Strofa . guanto al 
Turno Verfo fon Verfi I ambici Htpponattei 
tosi detti, perche in e (fi predomina il [ambo > 
# furono ritrovati da Hipponatte, fon Dime- 
tri da tre mtfure , ò piedi d'ppij > fan detti 
J< a tal etti, cioè perfetti, e giù (li , fon cemp*^ 
ti dì hi lamhi,ticemno nondimeno miti Imr 

F gM 
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£bi di/pari* cioè nel t $ luogo ancor* U 
Spondeo . guanto ai Secondo fon Ver fi [am- 
bici ArchtUchijy perche m eflì predomina il 
Jambon furono smuntati da Arcbtl>oibo> fon 
chiamati Dimetri>pertbe co fi ano dt due piedi 
à mifur e doppie > fon "detti ^cataletti , cioè 
perfetti > egiufli . .Son compofii di- qumr* 
lambì ? nceuono nondimeno nellì lunghi di~: 
fpariy cioè nel primo* e nel terzo laog§ ancor 
io Sponde* così • / t £ 

Ibis libut mjfU in - ter al - et ita *uium * 

.AKi-ce pr» -pugna -cui* , - 

- 

X Vi 

» 

Decimum quintum Genus, vtOde ir 
Epod, qua; eft Dicolos Diftrophos . Pri- 
mus quifque Verfus eft Iambicus Hippo- 

jiafteus Trimerer Acataletìusjqualis jjlc . 
Ibis Liburnis inter alta Nani'iim . 

Secundus vero quifque eit Sapphicus 
conflans Pentemimeri H eroica , & Di- 
metto Iambico , ideft è duobws Dattylis» 
& fyllaba, deinde è quatuor lambis rece- 
pco tamen in locis imparibus etiam Spon- 
deo hoc modo . 

Spiegationc* 

La Decima quinta forte de Perfi vfaù d# 
Horatio è, come nell'Ode 1 1 dell'Epodo» 
quale è chiamata Dicolos DiftrophoSj/fr- 
**e è comfofìa di Ver/idi due [orti , e dopfr 

og n i 
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ogni due Verfi fi ritorna d principiar l'altra 
Strofa . Quanto al Primo Ver fa fon chia- 
mati Ver fi lambiti Hipponattet , perche m 
tifi predomina il lambo , e furono ritrouatì 
da Mipponatte, fon chiamati T rimetri ypercbe 
fon componi di treppiedi >, è mtfure doppie, 
fono detti Acataletthcioì perfetti* e giuflt di 
quella forte appunto, che è quella di f opra . 

Ibis Liburnis inter alca Nauitmr . 

Quanto poi al Secondo fon Verfi Saffici* cosi 
detti dal nome- della Poetefa Saffiche Un- 
uentò,fon compoftld'unaPentemtmen Iam~ 
bica , e d*vn Dimetro tieroìco > thè di due 
Dattili >& vna f$lab*lunga y doppodi quat- 
tro lambì ,. riceuendo però nelli luoghi dt- 
fpari, cioè nel l, e 3 luogo ancor lo Spondeo , 



Petti nihil nefic Ttan*-t«a iuuat 
I«tibeie TCificu-los amo-re per • culfum gran « 



- u. 



Decimunu fex tu m" Genus , vt Ode 1 j 
Epodi quaeeft Oicolos Diftrophos . l J r>- 
mus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 

meter Catalettici^ in duas fyllabas^quaJis 

ille * 

Laudabunt alij claram Rhodon > auc 
Mytilenen. , x 
Secundus. vero quifque eft Archih- 
chius confi ans Dimetra lambico, & Pen- 
temimeri Heroica,idèft è quatuor Iambis 
xccepco tamcn inlocis imparibus etiatn 
J J? 1 Sport- 
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Spondaeo . Deinde è duobus Daftytis, & 
fyllaba hoc modo . ^ . 

Spìegatione . 

La Decima fe fiatone de Per fi vfati da 
Hot atto è come nell'Ode 1 5 dell Epodo s 
. quale è chiamata Dicolos > perche è compo- 
fla di due forti di Verfi, e Diftrop hns , per- 
ete doppo ogni due Ver fi fi ritorna da capo à 
principiar ? altra Strofa . guanto al Primo 
Verfo fon VerfìHeroici così detti» perche fu- 
rono vfati nelle lèdi deU'Reroi » quando fa* 
cean qualche celebre tmprefa . Son chiamati 
Efametrii cioè componi difeipiedhfon detti 
Catalettici in due fili ab e , perche terminano 
in duefittabe, cioè in -èno Spondeoyfono come 
quello - - ' - ' • ■ 

Laudabunt alij claram Rhodon,aut My~ 
tilenen. < - - 

Quanto poi al Secondo fon chiamati V<?rfi 

An htlochy dal nome del loro Autore Archi* 
loco, fon compofii d'vn Dimetro lambèea * e 
di vna Pentemimeri Heroica, cioè di quattro 
lambì* riceuendo però ne i luoghi difpari » 
ci»e nel ì,e 5 luogo ancora lo Spondeo doppo 
di due Dattili , e dì vna fili ab a coti • 



%j~ ' & m • • & ém-' m v J| ~ %j w . — . 

Morrida tempe-ftas coe-Ium coii-traxit 8t imbm 
Niuef-quc dc-ducuinloiicm nunc mare nunc fjlum 



x r 1 1. u 

Decimum feptimum Géfitts, vr Oàt r* 

Epodi 
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Epod. quse eft Dicolos Diftrophos • Pri- 
mus quifque Verfus eft Heroicus Hexa- 
meter , quali* i Ile . 

Laudabunt alij claram Rhodon > aut 
Mitilenen • 
Sccundus. autem quifque eft Iambicus 
Archilochius.Dimetei Acatalecìas » qua- 
lisille.. % » 

Amice propugnarla . 
hoc moia.. 

Spi esattone 



l 

LaTXecima fettima forte de Ver fi vfati 
daHoratio è. come nel?® de 14 dell'Epodi» 
la quale, è chiamata. Dicolos, perche è com- 
pera dt due forti di Verfi, e Diftrophos , 
jE*rc/>tf doppo ogni due Ver fi fi ritorna 4 co- 
minciar da capo l* altra Strofa guanto al 
Primo V erfo fono Verfi fomiglianti d quello» 

laudabunt alij claram Rhodon, aut Mi- 
tilenen 

guanto poi al Secondo fon Verfi lambiti cosi 
detti, perche in.efjt predomina ti 1 ambo 9 fo n 
detti Archilochy dal nome del fuo Autore Ar- 
chileo, fon detti Dimetri cioè dì due mìfure y 
è piedi doppij fon detti Acataletti y cto* per- 
fetti) e giufii, come quello . 

Amice propugnarla . così . 

— K> ~ V *J — — - — — V «■ * - 

Mùllis in-ertia cut ean - tam dif - fuderit imi* . 
Obi» f ino - nem ien «• fibus . 
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, V I I 1* Vmì V« «m 

Decimutn ocìauron Gcnus, vtOdei* 
Epod.qu* cft Dicolos Diftrophos.Primus 
quifque Verfus eft Heroicus Hexanìeter . 

Secundus v'ero quilque efl Iambicus 
Hypponaóteus Trimerer qualis ille . 

IbisLiburnis inter atra Nauiutrr . 

Quamquam in hac Ode Secimdus quifq; 
Verfus conftat è foìis Iambis quòd fernet 
tantum legitur fecttTe Mtffatius , quamo- 
brem Verfus ille . . ... .. 

Eamns omnes execrata Ciuitas \ 

iic eft legendus * 

Eamus omnis execrata Ciuicas ; 
Quod Se Por ph intoni placet > vt fife figu- 

ratalocutio. 

Eamus omnis Ciuitas execrata 
H«bc , & qua: poterunt reditus abfcinderer 

dulees ; 

Siintcnim omnes lambì hoc modo. 

• 1 . . M ; 

Spiegati one - 

Decima matta fétte de Per// vfati da 
Borano è -come tteiVOde 1 6 dell'Epodo » & 
jiwk? chiamata Picolos Dwdphos^r- 
c he è compofta di àue fora di Ver fi , e dofpo 
due Ver fi fi ritornerà frtmipidr Va' tra Stro- 
fa , Quanto al Primo fon Verfi Hrrotch cojì 
dmi> ip&rcht r fumo- vfati nelle Lodi dell' Im- 
prefe fatte dall' Usto i . Soft chiamati ^ e rfi 
Esametri 9 perche fon compofti di fa piedi • 

guanto poi al » fon Vcrfi lamhici cai detti > 
'v « per ohe 

■ 
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perche in efft predomina il {ambo. Son chia- 
mati Htj> panatiti dal nome del fuo Autore 
H/pponatte>fon detti Trimetri citi di tre mi* 
fure, ò piedi doppy come quello . 

Ibis Libirrnis imer alta Njmium . 

Se bene in ejuefi 'Ode ogni Secondo Verfoè 
compofìo di foli lambì , iljthe-vna fai volta fi 
legge batter fatto Horaiio > per lo che quel 
Verfo . ■■./ 

Eamus omnes esecrata Ciuitas-.. 

coir fi dette leggere . 

Eamus omnis execrata Ciuitas . 

Il che piace ancorai Por firione per effe* 
parlar figurato» 

Eamus omnis Ciuitas execrata 
Hajc*& quae poterwitredicus abfcindere 
àvdces i -« - 

So» tutti Ver fi Cambici in quefta maniera 



- <J U ' — W V — - _ «. m „ 
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Altera iam teri - tur bel - Vis ci - uiHbus sta t 
Sms & ip - fc Rò - ma vi - «bus xuit . 



Vndeuigefimum Genus , vt Ode 17 
Epod , qua? eft Monocolos . Sunt enim 
omnes Verfus Iambici HypponacìeiTri- 
metri AcataJecìi , qualis ìiie 

Ibis Li burnis incer alta Nauium . 
hoc modo &o 
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Spiegatione • 

Decima nona forte de Ver fi vfati da 
ììcratio è come nell'Ode 17 dell'Epodo > la 
quale e detta Monocolos> perche e compofta 
di vna fola forte* de Verfi'i. Son tutti Verj? 
lambiti) perche in ejfi predomina il lamho % 
firn chiamati Hipporiattei dal nome, del fu* 
Autore Hìpponfitte . Son detti Trimetri* cioè, 
di tre mifure* ò piedi doppy >fon detti Aca- 
taletti 9 c i°è perfetti* cgiufti > come quello 

Ibis Liburnts. Inter alta Nauium 

W quefto modo • 



- I^in iam ef- fica -ci do manus fcien - tix *_ 
Supplcx ic 0 -ro rcg - na per Piofcr-p ia* 
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Errata. Corrige 

Parenti/i p. 14. y. 1. Pareotefì 

Vate . p. 22. v. 15. Vates 
PrxibiM . p. xf. v. 16. Ptxibit 
Quadrjugus.p.**. v .i<f. Quadri just» 

Pre-ftudo . p. J5 >. v. »h Profondo 

Qiiemdoquidc. P.44.V.J QnandoquidM» 

Cercops . p.^.y.i. Cecrops 

Accettati . p. 85. v. 3 . Eccettuati 

iceetta.p.^v. 18. Eccettua 

Cnr . p. 7». v 4 . Che 

Verihs . p.105. v. 3. Ytr&s, 
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